TALAB AL-ILM 



VERZAMELING 
AL BAYAN FA3AWA 



V 


DEEL1 


SHAYKH ABOE SOEFIYAN AL^SOELAMI 
SHAYKH ABOE HAFS AL-SHAAMI 
SHAYKH ABOE MOHAMED AL'MISRI 
SHAYKH ABOE MOENDHIR AL'HARBI 
SHAYKH ABOE MOHAMED AL'HASHIMI 







DEEL 1 


VERZAMELING 
ALrBAYAN FATAWA 

50 VRAGEN BEANTWOORD DOOR: 


Shaykh Aboe Soefïyan Al-Soelami 

[Moge Allah hem accepteren] (hij was de amir van het comité) 

Shaykh Aboe Hafs Al-Shaami 

[Moge Allah hem genadig zijn] 

Shaykh Aboe Mohamed Al-Misri 

[Moge Allah hem genadig zijn] 

Shaykh Aboe Moendhir Al-Harbi 

[Moge Allah hem beschermen] 

Shaykh Aboe Mohamed Al-Hashimi 

[Moge Allah hem beschermen] 


VERTAALD DOOR: 

TALABAL-ILM 


1440-2019 


2 | P a g i n a 




In de Naam van Allah, de 
Meest Barmhartige, de Meest 

Genadevolle 


3 | P a g i n a 


Inhoudsopgave 


VOORWOORD VAN TALAB AL-ILM .7 


BIOGRAFIE VAN ABOE SOEFIYAN AL-SOELAMI .9/10 

BIOGRAFIE VAN ABOE HAFS AL-SHAAMI .11 

BIOGRAFIE VAN ABOE MOHAMED AL-MISRI .12 

BIOGRAFIE VAN ABOE MOENDHIR AL-HARBI .13 

BIOGRAFIE VAN ABOE MOHAMED AL-HASHIMI .14/15 


GELOOFSLEER.16 

VI. Is het toegestaan om de Naam van Allah [Hoog en Verheven is Hij] naast de naam van de profeet 
[Vrede zij met hem] te plaatsen, op hetzelfde niveau, zoals sommige mensen bijvoorbeeld doen in hun 
huizen (op schilderijen e.d.)?.16 

V2. Is het toegestaan om de Tawaghiet [ongelovige heersers] te vervloeken?.17/18 

V3. Is het toegestaan om te zweren bij de Qor'an?.18 

V4. Is het toegestaan om te zeggen dat iemand een kafïr [ongelovige] of een afvallige is?.19/20 

V.5. Een persoon van het gewone volk was een Soeffie en is daarop gestorven, zeggen we dat hij is gestorven 
op shirk of heeft hij het excuus van onwetendheid?.20/21 


V6. Is takbier [het zeggen van "Allahoe Akbar"] bij blijdschap toegestaan? Of behoort dit tot de innovaties? 
. 22 

V7. Er is een oude vrouw die enkele bid'a [innovaties] begaat, hoe moet ik met haar om gaan?.22/23 

V8. Er zijn zusters die wanneer ze onderling praten en ergens een geschil over hebben telkens zeggen 
"kom met daliel! [Bewijs]" wordt dit gezien als spotten met de religie?.24 

V9. Ik ben uitspraken van vele geleerden tegengekomen met kritiek op Imam Aboe Hanifa, wat is de 
verklaring hiervoor?". 25/26/27 

GEBED.28 

VI0. Wat is het oordeel van het hardop dhikr doen na de verplichte gebeden?.28/29 

Vil. Is het beter om de [aangeraden] Soennah gebeden, in de moskee te bidden of thuis?.29/30 

V12. Is het toegestaan voor de vrouw om het vrijdag gebed bij te wonen?.30 

VI3. Is het voorgeschreven om de sujood Al-Sahw [Knieling van vergeetachtigheid] te verrichten bij een 
vrijwillig gebed?.31 

VI4. Wat is het oordeel van slapen na het Maghrib gebed (voor 'Isha)?.31 

V15. Is het toegestaan voor de zieke om de gebeden samen te voegen?.32 


4 | P a g i n a 




























V16. Mijn echtgenoot is invalide, wanneer ik met hem het gebed bidt, en hij is de imam dan bidt hij dus 
zittend, is het toegestaan voor mij om staand te bidden met hem of moet ik ook zittend bidden?.... 32/33 

VI7. Mijn leeftijd is 3.5 jaar, voor het grootste gedeelte van mijn leven ben ik niet wakker geworden voor 
het Fajr gebed en ik heb het ook niet gebeden (wanneer ik wakker werd) wat moet ik nu doen om de 
gemiste gebeden in te halen?.34 

VI8. Een persoon heeft de gebeden gemist vanwege onmacht, vervolgens heeft hij in de avond het 'Asr, 
Maghrih en 'Isha gebed ingehaald, vervolgens herinnerde hij zich dat hij ook het Duhr gebed heeft gemist. 
Is het verplicht voor hem om de gebeden in te halen in de juiste volgorde? Met andere woorden; moet hij 


het Duhr gebed en de gebeden die daarna komen opnieuw bidden in de juiste volgorde?.34/35 

VI9. Is het toegestaan om te reciteren uit een Moeshaf tijdens het tarawieh gebed of het nacht gebed? 

.35/36 

REINHEID.37 

V20. Verbreekt het aanraken van een vrouw met je hand de woeddhoe?.37/38 

V21. Behoort het tot de vereisten voor het doen van de adhan om woeddhoe [kleine wassing] te hebben 
gedaan?.39 

V22. Is het toegestaan om het haar in te smeren met olie, wanneer deze olie ervoor zorgt dat water niet 
alle haren kan bereiken.40 


V23. Is het toegestaan voor degene die in de winter (tijdens extreme kou) bang is om zichzelf te wassen 
met koud water om, tayyamoem [ter vervanging van de reiniging met water] te doen om zichzelf te reinigen 


van grote onreinheid?.41 

VASTEN.42 

V24. Wat zijn de beste daden om te verrichten tijdens de ramadan?.42/43 

V2.5. Is een eenmalig intentie voor de gehele maand ramadan voldoende, of is het noodzakelijk om elke 
dag opnieuw de intentie om de vasten te vormen?.44 

V26. Hoe zit het met hijamah, verbreekt dit het vasten of niet?.45/46 

V27. Wat is het oordeel over het gebruiken van siwaak voor de vastende?.46/47 

V28. Wat heeft voorrang om te vasten, het inhalen van de gemiste verplichte dagen (van ramadan) of het 
vasten van de aanbevolen dagen (van Shawwal)?.47/48 


V29. Mijn echtgenoot is gestorven terw ijl hij nog enkele dagen moest vasten, kan ik deze dagen voor hem 


inhalen of niet?.49 

QOR’AN.50 


V30. Is het toegestaan om audio opnames van de Qor'an al te spelen op een plek waar gewerkt wordt, 
wetend dat een persoon tijdens het werk afgeleid kan worden en hierdoor niet zal luisteren naar de Qor'an 


.50 

V31. Wat is het oordeel over het ophangen van Soerat (of verzen) van de Qor'an aan de muur?.51 

VROUW/MAN.52 

V32. Is het toegestaan voor de vrouw om andere vrouwen te leiden in het gebed?.52 


5 | P a g i n a 























V33. Wanneer ik |een vrouw] een winkel binnen ga waarin zich mannen bevinden, is het dan beter om 
de salam te geven [Salamoe 'Alaykoem te zeggen] aan de aanwezigen of niet? .52/53 

V34. Een vrouw is .50 jaar, is het voor haar toegestaan om alleen te wonen zonder mahram [mannelijk 
familielid]?.53 

V3.5. Wat is de betekenis van de overlevering "Vrouwen zijn uit een gebogen rib geschapen en het meest 
gebogen gedeelte is het bovenstuk. Als je haar probeert recht te maken zal het breken".54/55 

V36. Is de stem van een vrouw 'awrah [verboden om te horen voor vreemde mannen] mocht dit zo zijn; 
hoe kan een vrouw dan dingen kopen of verkopen, en kennis op doen of studeren?.55/56 

V37. W anneer een vrouw sterft, tijdens de bevalling, is ze (km met de wil van Allah een martelares 
[shahiedah] ?.56/57 

V38. Wat is het oordeel over het plaatsen van hannah op de handen/voeten van de man.57 

HUWHJK/OVERSPEL/SCHEIDING.58 

V39. Wat zijn de rechten van een echtgenote over haar echtgenoot?.58/59 

V40. Ik hoor mensen wel eens zeggen, dat wanneer een echtgenote geduld heeft met de Iweede vrouw die 
haar man huwt, deze vrouw de beloning van een martelaar krijgt. Heeft deze uitspraak een oorsprong in 
de islam?.60 

V41. Een niet eerder getrouwde vrouw, is getrouwd zonder toestemming van haar wali, wordt haar 
huwelijk gezien als ongeldig?.61 

V42. Is het toegestaan voor een jonge vrouw om telefonisch te spreken met een jonge man zodat hij haar 
de religie kan leren?.62 

V43. Er wordt gezegd dat de meest gehate toegestane daad voor Allah scheiden is, op hetzelfde moment 
lezen we overleveringen dat Hassan Ibn Ali [Moge Allah tevreden met hun zijn] veelvuldig scheidde, is 
de eerste uitspraak correct?.63 

V44. Een man zegt voor de grap tegen zijn vrouw 'Jij bent gescheiden" heeft de talaq [scheiding] dan ook 
daadwerkelijk plaatsgevonden?.64 

OVERIGE.65 

V45. Is het toegestaan om zonder specifieke rede te spreken in een andere taal dan het Arabisch?.65 

V46. Is het toegestaan om te liegen tegen de ongelovigen en bijvoorbeeld te zeggen dat ik kinderen heb, 
terwijl ik geen kinderen heb?.66 

V47. Is het verplicht om het hoofd te bedekken bij het betreden van het toilet?.66/67 

V48. Een vrouw heeft 5 maanden geleden een telefoon gevonden op een publieke/openbare locatie, op 
dat moment ging ze op zoek naar de eigenaar maar vond deze niet. Ze gaat nog steeds regelmatig naar 
deze locatie op zoek naai' de eigenaar maar heeft deze niet kunnen vinden. Wat is de plicht die nu op 
haar rust?.67/68 

V49. Waarom heeft Asma Bint Abie Bakr [Moge Allah tevreden met haar zijn] de bijnaam Dhat Al- 
Nitaqayn (de persoon met de twee riemen) gekregen?.68/69 

V50. Is het toegestaan om fruit te eten van een boom, zonder toestemming van de eigenaar van de 
boom?.70 


6 | P a g i n a 























Voorwoord van Talab Al-Ilm 


In de naam van Allah de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle 

Alle lof zij Allah de Heer der werelden. Allah’s zegeningen en vrede zij met 
de profeet Mohamed, zijn familie en metgezellen en iedereen die hun 
voetstappen volgt tot aan de Laatste Dag 

Voorts: 

Dit is een verzameling van vertaalde Fatawa gegeven door verschillende 
shuyoekh, het zijn antwoorden op vragen die gesteld zijn door de moslims, 
deze vragen werden gesteld en beantwoord tijdens de bijeenkomsten van 
"Fatawa 'Ahr Al-Athir" [Fatawa via de telefoonverbinding] deze bijeenkomsten 
werden in 2015 en 2016 bijna wekelijks uitgezonden op Al-Bayan radio. 

Er zijn momenteel in totaal 57 van deze bijeenkomsten opgenomen en 
beschikbaar die gemiddeld een half uur duurde. Tijdens deze bijeenkomsten 
werden de ingezonden vragen van de moslims voorgelezen en gaf een van de 
shuyoekh van het comité van Studies en Fatawa antwoord op de vragen. 

Er zijn 5 shuyoekh die tijdens deze bijeenkomsten vragen beantwoordde, deze 
waren allen lid van het comité. We zullen in het kort in gaan op elke shaykh 
en benoemen wat er bekend is over hem. De shuyoekh die de Fatawa gaven 
zijn: 

Shaykh Aboe Soefïyan Al-Soelami 

[Moge Allah hem accepteren] (hij was de amir van het comité) 

Shaykh Aboe Hafs Al-Shaami 

[Moge Allah hem genadig zijn] 

Shaykh Aboe Mohamed Al-Misri 

[Moge Allah hem genadig zijn] 

Shaykh Aboe Moendhir Al-Harbi 

[Moge Allah hem beschermen] 

Shaykh Aboe Mohamed Al-Hashimi 

[Moge Allah hem beschermen] 



Bij het lezen en beluisteren van deze Fatawa is het echter wel belangrijk 
eraan te denken dat er (bij voornamelijk de Fiqh zaken) zaken zijn waar 
meningsverschil mogelijk is, hetgeen wat benoemd wordt in de fatwa is de 
mening en Ijtihaad van de shaykh waarvoor hij bewijzen heeft, echter 
betekend dat niet dat er geen andere meningen mogelijk zijn; bij twijfel is het 
natuurlijk toegestaan om een Madhab te volgen in een erkende mening al 
zou deze tegenstrijdig zijn aan een fatwa die hier benoemd wordt, mits de 
mening oprecht wordt gevolgd vanwege de bewijzen. 


Moge Allah het van nut laten zijn en de shuyoekh rijkelijk belonen. 



Biografie van Shaykh Aboe Soefiyan Al-Soelami 

[Moge Allah hem accepteren] 


Shaykh Ahoe Soefiyan Al-Soelami, is geboren in 1984 in Bahrein, hij heeft 
daar middelbaar onderwijs afgemaakt en onder andere de Qor'an bestudeerd 
hij plaatselijke shuyoekh. Hij is vervolgens gaan studeren aan de universiteit 
van islamitische studies in Dubai, de Oeza'i universiteit in Libanon en 
vervolgens weer in Bahrein aan het instituut van Religieuze studies. 


Hij is vervolgens in Saudi-Arabië gaan studeren hij shaykh Ahdoellilah Ibn 
Jibrien [Moge Allah hem genadig zijn] die hem een tazkiya heeft gegeven, 
verder heeft hij lessen hijgewoond van bijvoorbeeld Shaykh 'Abdoel-'Azziez 
Al-Tarili en shaykh Salman Al-Awdah. 


In Saudi-Arabië is hij in 2007 ook gearresteerd en had hij in de gevangenis 
debatten met "geleerden" die hem van zijn "Extremistisch gedachtegoed" 
probeerde af te halen zoals Adnan Ar'oer. De Shaykh is naar zijn arrestatie 
kennis op gaan doen in meerdere landen waaronder in Marokko waar hij 
heeft gestudeerd hij de Hadith geleerde Ahoe Oeways Boekhoebza (Moge 
Allah hem behouden] van wie hij ook een Ijaazah heeft gekregen, in Marokko 
heeft hij ook gestudeerd hij de shuyoekh Omar Al-Haddoeshi en Hassan Al- 
Kattani (Moge Allah ze behouden]. 


De shaykh heeft certificaten en prijzingen van meerdere geleerden waaronder 
van shaykh Ahoe Mohamed Al-Maqdisi [Moge Allah hem beschermen] die 
zei: "Ik heb hem een certificaat gegeven (met toestemming) om al mijn hoeken 
te doceren, ik zag hij hem dat hij veel passie en steun heeft voor deze religie, 
voor de Tawhied, en voor jihad en de moejahidien, ik hen trots op deze 
geliefde broeder." 


De shaykh heeft vervolgens in velen landen in de moslimwereld lessen 
gegeven, vele van zijn lessen zoals de uitleg van Nawaqid al-Islam, de uitleg 



van Laamiya van Ibn Taymiyya, de uitleg van de drie fundamenten en 
anderen zijn gegeven in Sirte, Libië. 


De shaykh was in 2012 in Yemen waai' hij een geleerde was in het Shariah 
comité van Ansar Al-Shariah, vervolgens is hij rond 2013 naar Shaam 
vertrokken, hier werd hij amir van het comité van studies en Fatawa, dit comité 
hield zich bezig met het onderzoeken van islamitische kwesties, het schrijven 
van boeken hierover en het geven van Fatawa, er zijn vele schrijfwerken en 
lessen uitgebraeht van de shaykh in Shaam, vervolgens is hij in 2017 gestorven, 
moge Allah hem accepteren. 
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Biografie van Shaykh Aboe Hafs Al-Shaami 

[Moge Allah hem accepteren] 


De shaykh komt uit Shaam (Syrië) en heeft hier ook kennis opgedaan, hij was 
lid van het comité van studies en onderzoek en heeft meerdere boekwerken 
geschreven die zijn uitgehracht waaronder: 

-O moejahid, hoe blijf je standvastig tijdens Jihaad? 

-Samenvatting van de Fiqh al-Zakaat 

-Zeiken over I'tikaaf 

-Regelgevingen vim het bestraffen 


En zo heeft de shaykh meerdere audio lessen waarvan er enkele op al-Bayan 
radio zijn uitgehracht vanonder zijn audio lessen zijn: 

-De Baa'th partij; hun geschiedenis en hun overtuigingen 

-Uitleg van de tenietdoeners van de islam 


En zo ook meerdere bijeenkomsten van Fatawa 'Ahr Al-Athir die zijn 
opgenomen en uitgehracht. De shaykh had een ziekte waardoor hij vanaf zijn 
nek verlamd was; hij zat in een rolstoel en kon enkel zijn hoofd bewegen en 
spreken, maar ondanks dit ging hij regelmatig met zijn rolstoel naar de 
broeders aan de frontlinie om ze te motiveren en toe spreken zoals is 
overgeleverd door broeders en shuyoekh als shaykh Aboe lesa Al-Misrie 
[Moge Allah hem beschermen] 


De shaykh is gestorven aan zijn ziekte moge Allah hem accepteren als 
martelaar en hem belonen voor de kennis die hij met ons gedeeld heeft. 



Biografie van Shaykh Aboe Mohamed Al-Misri 

[Moge Allah hem genadig zijn] 


Shaykh Ahoe Mohamed Al-Misri [Moge Allah hem beschermen] stond ook 
wel bekend als Hajie Toufieq, hij is een shaykh uit Egypte die daar heeft 
gestudeerd en kennis op heeft gedaan hij meerdere geleerden, vervolgens is 
de Shaykh rond 2013 naar Shaam vertrokken en heeft meerdere posities 
gehad, de shaykh was lid van het comité van onderzoek en studies waar shaykh 
Ahoe Soeliyan Al-Soelami [Moge Allah hem accepteren] de amir van was, de 
eerste bijeenkomsten van Fatawa Abr Al-Athir die op al-Bayan radio zijn 
uitgezonden zijn met deze shaykh en zo zijn ook de meeste bijeenkomsten 
met hem; 24 van deze bijeenkomsten hiervan zijn momenteel beschikbaar. 


De shaykh heeft meerdere lessen gegeven waarvan de bekendste de 
lessenreeks Al-Silsilah Al-'Ilmiya li Bayan masa-il al-minhadjiya, waarin de 
shaykh in 9 lessen vele misvattingen van voornamelijk de extremisten in 
takfier weerlegd en vele zaken met betrekking tot takfier en 'aqiedah 
verduidelijkt. 


Moge Allah de shaykh genadig zijn 
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Biografie van Shaykh Aboe Moendhir Al-Harbi 

[Moge Allah hem beschermen] 

De shaykh is geboren rond 1982, hij is oorspronkelijk van Pakistaanse 
alkomst maar is opgegroeid in Mekkah en Medinah, in Madinah heeft de 
shaykh lessen hijgewoond en gestudeerd in de moskee van de profeet [Vrede 
zij met hem] zo heeft hij daar Fiqh gestudeerd hij shaykh Mohamed Mokt har 
Al-Shanqiti en 'aqiedah hij shaykh Muhsin Al-'Ahbaad en Saalih al- 
Soehaymie. De shaykh heeft bij hen en anderen enkele certificaten en 
diploma's gehaald in verschillende islamitische wetenschappen. 


Na enkele jaren leerde hij shaykh 'Abdelrahmaan Al-Shamri kennen die in 
contact was met de moejahidien in 'Iraq en via hem kwam hij in aanraking 
met het gedachtegoed van de moejahidien. De shaykh las vervolgens hoeken 
van Al-Tartoesi, Shaykh Aboe Mohamed Al-Maqdisi en shaykh Ayman al- 
Dhawahirie en raakte zo overtuigd dat de moejahidien zich op het juiste pad 
bevonden en dat de machthebbers in de islamitische landen ongelovigen zijn. 


Rond 2008 werd hij imam van een kleine masjid in Madinah, echter vertrok 
hij kort daarop in 2009 naar Pakistan en sloot zich daar aan hij de moejahidien 
en kwam onder andere in contact met broeders van het islamitische 
Internationale media front (deze stond onder leiding van broeder Aboe 
Oesama Al-Gharieb moge Allah hem accepteren) vanuit Pakistan reisde hij 
ook naar Afghanistan waar hij zich voor enkele maanden bevond hij de 
taliban, vervolgens keerde hij terug naar Pakistan en werd hij een islamitische 
rechter in Karachi. Hij verbleef hier voor ongeveer 2 jaar en scheef meerdere 
werken waaronder het hoek "Haakim Ghahier" welke een voorwoord heeft 
van shaykh Aboe Mohamed Al-Maqdisi; in dit boek heeft hij het over het 
ongeloof van de hedendaagse heersers en weerlegt hij de Moerdjia. 


Vervolgens is de shaykh vertrokken naar Shaam en voegde zich hij de 
moejahidien, hij werd een lid van het comité van studies en onderzoek en 
heeft meerdere bijeenkomsten met Al-Bayan radio die zijn uitgebracht, moge 
Allah de shaykh behouden en belonen voor zijn nuttige werken. 



Biografie van Shaykh Aboe Mohamed Al-Hoessaini Al- 

Hashimi 

[Moge Allah hem beschermen] 


Hij heeft op jonge leeftijd de Qor'an gememoriseerd en is in Jordanië 
afgestudeerd in Shariah wetenschappen (met Fiqh en Usool al-Fiqh als 
richting), hij heeft bij het afstuderen de hoogste score gehaald van zijn jaar. 


De shaykh heeft in Jordanië gestudeerd bij vele geleerden en docenten, 
waaronder de Shaykh en Hadith geleerde Khalid Ibn Mahmoed Al-Haayek 
[Moge Allah hem behouden] en de grote Hadith geleerde Mohamed Ibn 
Ibrahim Al-Shaqrah [Moge Allah hem genadig zijn] bij wie hij ook een 
certificaat in Hadith wetenschappen heeft behaald. 


De shaykh heeft verder in het Arabische schiereiland gestudeerd bij 
verschillende geleerden zoals de shaykh Al-'Alamah Mohammed Ibn 
Mohamed Mokthar Al-Shanqiti [Moge Allah hem behouden] bij wie hij 
Usool al-Fiqh heeft gestudeerd en de shaykh Al-'Alamah 'Abdoellah Al- 
Ghoenaymaan [Moge Allah hem behouden] waarbij hij Kitaab al-Tawhied 
heeft gestudeerd. 


Zo heeft de shaykh ook tafsier gestudeerd bij shaykh Masaaied Altayar [Moge 
Allah hem behouden], 'Aqiedah hij shaykh Sa'd Al-Hamdaan Al-Ghamidi 
[Moge Allah hem behouden], lessen bijgewoond van shaykh Saalih Ibn 
'Abdoellah Al-'Osaymie |Moge Allah hem behouden] en vele andere 
shuyoekh en docenten waar hij lessen bij heeft gevolg en diploma's/certificaten 
heeft behaald. 


De shaykh heeft vastgezeten in Saudi-Arabië, en heeft na zijn gevangenschap 
hijrah gedaan naar Al-Shaam, waar hij samen met shaykh Aboe Soefiyan Al- 
Soelami [Moge Allah hem beschermen] in het comité van onderzoek en 



Fatawa zat waarbij hij een grote rol had in veel werken die zijn uitgebracht 
door het comité, vanonder zijn werken (die zijn uitgebracht door het comité) 
zijn: 

-10 basisprincipes met betrekking tot belasting 

-Verzameling aan verduidelijkingen; antwoorden op vragen van de mensen 
aan de frontlinie [Deel 1 en 2] 

-Antwoorden op enkele vragen van broeder Aboe 'Abdoellah Al-Sharqawie 
-Regelgevingen van ghaniemah 


Verder heeft de shaykh meerdere audio lessen, preken en Fatawa, vele van 
zijn Fatawa zijn uitgezonden op Al-Bayan radio en zo is er ook de lessenreeks 
"Regelgevingen van wapens" uitgezonden op Al-Bayan radio. 


Moge Allah de shaykh behouden en beschermen. 
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GELOOFSLEER 


Vraag 1 : 

Is het toegestaan om de Naam van Allah [Hoog en Verheven is Hij] naast de 
naam van de profeet [Vrede zij met hem] te plaatsen, op hetzelfde niveau, 
zoals sommige mensen bijvoorbeeld doen in hun huizen (op schilderijen 
e.d.)? 

Antwoord: 

Het is noodzakelijk dat de Naam van Allah |De Allerhoogste] op een hoger 
niveau is dim de naam vim de profeet [Vrede zij met hem]. Het schrijven van 
beide namen op hetzelfde niveau neigt naar het toeschrijven van de profeet 
[Vrede zij met hem] als deelgenoot vim Allah, en behoort tot het extremisme 
in het eren van de profeet [Vrede zij met hem]. 


En de profeet [Vrede zij met hem] keurde het af toen een persoon tegen hem 
zei "Wat Allah en u willen" waarop hij zei "Heb je mij tot een deelgenoot van 
Allah gemaakt!? Zeg echter enkel; wat Allah wil" 


Wie heide namen naast elkaar ziet zal kunnen denken dat beide zich op 
hetzelfde niveau bevinden, het is aldus verplicht om je hiervan te onthouden, 
opdat de geloofsovertuiging vim de moslim veiliggesteld wordt. En hiermee 
volg je ook het bevel van de profeet [Vrede zij met hem] op toen hij zei: "Wees 
niet extreem over mij zoals de christenen in extremisme vervielen met 
betrekking tot (Jezus) de zoon van Maiïyam [Vrede zij met hem], ik ben 
slechts een slaaf, zeg dus; De slaaf van Allah en Zijn boodschapper" En Allah 
weet het beter. 


Antwoord door shaykh Aboe Mohamed Al-Misri [Moge Allah hem 

genadig zijn] 




Vraag 2 : 

Is het toegestaan om de Tawaghiet [ongelovige heersers] te vervloeken? 


Antwoord: 

De geleerden [Moge Allah ze genadig zijn] hebben verschillende uitspraken 
over het vervloeken van een specifiek persoon. De samenvatting van deze 
uitspraken is dat het toegestaan is om de Tawaghiet en ongelovigen te 
vervloeken wanneer een persoon vervloekt in de vorm van een doe'a. 


Echter, wanneer dit gedaan wordt in de vorm van een oordeel vellen over een 
persoon, met als betekenis dat deze persoon afgesneden is van de genade van 
Allah, -aangezien vervloeking betekend dat iemand afgesneden is van de 
genade van Allah- dan is dit alleen toegestaan bij de persoon die is gestorven 
op ongeloof. En hiermee komen we dus te weten dat de juiste bewoording bij 
het vervloeken van (levende) Tawaghiet en ongelovigen is: "o Allah, vervloek 
die en die" of "Moge Allah hem vervloeken" dus in de vorm van een doe'a. 


En wat betreft de uitspraak "de vervloekte persoon" of "hij is vervloekt" dan is 
deze bewoording niet toegestaan bij een levend persoon, omdat een levend 
persoon nog kan bekeren, en de daden worden beoordeeld naar gelang hoe 
deze zijn afgesloten. 


Aboe Hoeraira (Moge Allah tevreden met hem zijn] levert over van de profeet 
[Vrede zij met hem] dat hij zei "Een man praktiseert voor lange tijd de daden 
van de mensen van het paradijs, vervolgens eindigt hij zijn leven met de daden 
van de mensen van het hellevuur. En een andere man praktiseert voor lange 
tijd de daden van de mensen van het hellevuur, vervolgens eindigt hij zijn 
leven met de daden van de mensen van het paradijs." 


Echter wat betreft de persoon waarvan we weten dat hij is gestorven op 
ongeloof (het is dus niet meer mogelijk voor deze persoon om te bekeren) 



dan is het toegestaan om over deze persoon te spreken met de bewoording 
"hij is vervloekt" en Allah weet het heter. 


■Antwoord door shaykh Aboe Soefiyan Al-Soelami [Moge Allah hem 

accepteren] 


Vraag 3 : 

Is het toegestaan om te zweren bij de Qor'an? 


Antwoord: 

Het is toegestaan om te zweren bij Allah, of bij de Eigenschappen van Allah. 
Zoals bijvoorbeeld zweren en zeggen "Bij de Eer van Allah" of "Bij de 
Verhevenheid van Allah" en hieronder valt ook het zweren bij de Qor'an door 
bijvoorbeeld te zeggen "bij de Qor'an". Dit omdat de Qor'an het woord van 
Allah de Allerhoogste is. Het is echter niet toegestaan om te zweren bij de 
Moeshaf. 


De Qor'an is het woord van Allah, welke is neergedaald aan Mohamed Ibn 
'AbdelAllah, het reciteren ervan is een aanbidding, het begint met Al-Fatiha 
en eindigt met Al-Nass. Wat betreft de Moeshaf, dit zijn de bladeren waarop 
de woorden van Allah zijn verzameld. Het is dus toegestaan om te zweren bij 
de Qor'an, en niet toegestaan om te zweren bij de Moeshaf. 


En wat betreft de geleerden die zeggen dat het toegestaan is om te zweren hij 
de Moeshaf, dan wordt hiermee bedoelt dat het toegestaan is als er wordt 
gezworen hij de inhoud van de Moeshaf; namelijk de Qor'an. En Allah weet 
het beter. 


Antwoord door shaykh Aboe Soefiyan Al-Soelami |Moge Allah hem 

accepteren] 





Vraag 4 : 

Is het toegestaan om te zeggen dat iemand een kafir [ongelovige] of een 
afvallige is? 


Antwoord: 

Wanneer er overeenstemming is over het ongeloof of afvalligheid van een 
persoon, dan is het niet enkel toegestaan maar verplicht om hem als zodanig 
te beschouwen. Dit geld voor bijvoorbeeld de joden, de christenen, de 
seculieren, de Rafidha, de Noesayrie's, de Druzen, en de Ismaïlieten. 


En zo geldt dit ook voor de persoon die duidelijk ongeloof begaat waarover 
geen meningsverschil is, zoals de persoon die duidelijk en bewust Allah de 
Allerhoogste of de profeet [vrede zij met hem] uitscheldt, of de persoon die 
een ander dan Allah aanbidt. 


En zo ook de hedendaagse Tawaghiet, die oorlog voeren tegen de religie van 
Allah, die heersen met mensgemaakte wetten, zoals bijvoorbeeld Al-Bashar, 
Al-Sisi, Al-Saud en anderen. Bij dit soort mensen is het toegestaan voor de 
gewone moslim om ze tot ongelovigen te verklaren; sterker nog het is verplicht 
zoals we hebben benoemd. En er zijn vele bewijzen hiervoor zoals de 
woorden van Allah "Zeg o, jullie die ongelovig zijn" [Al-Kafiroen, 1] en zo ook 
wat er is overgeleverd in het verhaal van Soerah Al-Kahf, waarbij de ene 
persoon zei "Ben jij ongelovig in Degene die jou van aarde heeft gemaakt, 
vervolgens van een druppel, en jou vervolgens tot een mens heeft gemaakt?" 


Echter, wanneer een persoon die zich toeschrijft aan de islam, vervalt in 
ongeloof, of wanneer hij een daad begaat die mogelijk ongeloof is, en er is 
twijfel of deze persoon er mogelijk niet echt in is vervallen of dat deze persoon 
een fout begrip heeft, of dat deze persoon mogelijk gedwongen wordt. Dan 
heeft dit zekerheid en onderzoek nodig, en moet er geen haast gemaakt 
worden in het doen van takfier, het is dan nodig dat een student van kennis 
op niveau het oordeel velt over deze persoon. 
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De geleerden hebben voorwaarden benoemd voor het doen van takfier en 
van onder deze voorwaarden zijn: 

1. Dat het bewijs voor dit ongeloof vast staat 

2. Dat er geen twijfel is dat de persoon dit ongeloof duidelijk begaat 

3. Dat er gekeken wordt of de persoon niet gedwongen wordt, een verkeerd 
begrip heeft, een fout maakt, of onwetend is 


En deze zaken hebben allen een uitgebreide uitleg nodig (waarin wordt 
uitgelegd wanneer ze wel en wanneer niet van toepassing zijn). En Allah weet 
het beter 


■Antwoord door Shaykh Aboe Mohammed Al-Misri [Moge Allah hem 

genadig zijn] 


Vraag 5 : 

Een persoon van het gewone volk was een Soeffie en is daarop gestorven, 
zeggen we dat hij is gestorven op shirk of heeft hij het excuus van 
onwetendheid? 

Antwoord: 

Er is geen twijfel over het feit dat soefisme gradaties heeft. Aldus zijn er 
verschillende situaties mogelijk hij de personen die zich toeschrijven aan 
soefisme. Van onder hen zijn er die het niveau van grote shirk hebben bereikt 
vanwege het smeken en aanroepen van anderen dan Allah, en het volledig 
vertrouwen hebben op hun "shuyoekh" en het vast klampen aan hen en andere 
Zeiken van duidelijke shirk die iemand de religie laat verlaten. En de mensen 
die dit doen zijn vandaag de dag de meerderheid vim hen die zich toeschrijven 
aan soefisme. Wie aldus sterft terwijl dit zijn situatie is, is een moeshriek die 
geen excuus van onwetendheid heeft, en hij zal in het vuur zijn. Dit is de religie 
van Allah en we maken voor niemand een uitzondering. 
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Onwetendheid, is geen excuus voor het begaan van grote shirk. Dit soort 
mensen zijn zoals de onwetenden van onder de christenen. De meerderheid 
van de christenen die shirk begaan, zijn hier enkel in vervallen vanwege 
onwetendheid, en ondanks dit zijn ze ongelovigen, die wanneer ze hierop 
sterven, in het vuur zullen zijn. 


Een persoon heeft dus geen excuus van onwetendheid in het begaan van grote 
shirk. Hoe zou hij een excuus kunnen hebben voor het tenietdoen van de 
geloofsovertuiging? En het is belangrijk voor eenieder om te weten, dat Allah 
deze mensen enkel met Zijn Rechtvaardigheid heeft laten afdwalen. Allah 
zegt: 'De slechtste wezens voor Allah, zijn de dove, domme [van hart], die niet 
willen begrijpen. Als Allah had geweten dat er iets goeds in hen was. Dan had 
Hij hen laten luisteren. En als Hij hen had doen luisteren, dan zouden zij zich 
(alsnog) afwenden, terwijl zij hoogmoedig (de Waarheid) afwijzen." [AL-Anfal, 
22-23] 

Allah |De allerhoogste] heeft ze aldus met Zijn Rechtvaardigheid laten 
afdwalen. En het advies aan eenieder is om de Tawhied te bestuderen, en om 
zich vast te grijpen aan de Tawhied. Want voorwaar, fitnah is voor eenieder 
van ons zeer nabij. 

Ik waag Allah vergeving en om ons te laten sterven op werkelijk, correct geloof 
en Tawhied terwijl Hij tevreden over ons is. 


Wat betreft de persoon die een Soeffie is maar enkel innovaties begaat en 
geen grote shirk, hij doet bijvoorbeeld gezamenlijk dhikr, of hij zoekt 
bemiddeling doormiddel van de positie van iemand, zoals de persoon die 
doe'a doet en zegt "oh Allah, ik vraag bemiddeling doormiddel van de positie 
van Mohamed [Vrede zij met hem] dan is deze persoon slechts dwalend. 
Zolang hij wegblijft van shirk en hier niet in vervalt is hij een moslim, hij valt 
enkel onder ahl al-Bid'a [innovatie], en hij zal beoordeeld worden door Allah. 
Als Allah wil, zal Hij hem vergeven, en als Hij wil zal hij hem bestraffen naar 
gelang de ernst van zijn innovatie en zonde. En Allah weet het heter. 


■Antwoord door shaykh Aboe I lafs Al-Shaami [Moge Allah hem genadig 
_zjjn]_ 
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Vraag 6 : 

Is takbier |het zeggen van "Allahoe Akbar"] bij blijdschap toegestaan? Of 
behoort dit tot de innovaties? 


Antwoord: 

Takbier bij blijdschap is toegestaan, sterker nog, het is voorgeschreven, en dit 
is overgeleverd in de Soennah. 


Er is overgeleverd door Aboe Sa'ied Al-Khoedri en anderen [Moge Allah 
tevreden met hen zijn]: "De profeet [Vrede zij met hem] vroeg ons, "wat 
zouden jullie ervan vinden als jullie een kwart van de mensen van het paradijs 
zouden zijn?" Waarop wij Allahoe Akbar zeiden. Vervolgens vroeg hij ons; 
"wat zouden jullie ervan vinden als jullie een derde van de mensen van het 
paradijs zijn?" Waarop wij Allahoe Akbar zeiden. Vervolgens zei hij: "ik hoop 
voor jullie dat jullie de helft van de mensen van het paradijs zullen zijn." 
[Overgeleverd door Boekhari en moslim] en Allah weet het beter. 


■Antwoord door shaykh Aboe Soefiyan Al-Soelami [Moge Allah hem 

accepteren] 


Vraag 7 : 

Er is een oude vrouw die enkele bid'a [innovaties] begaat, hoe moet ik met 
haar om gaan? 


Antwoord: 

We zeggen dat deze vrouw die op leeftijd is, die vanwege onwetendheid in 
innovaties vervalt, op een zachtaardige manier geadviseerd moet worden, met 
veel geduld en met goede manieren. Dit al helemaal wanneer deze vrouw de 
moeder is, of behoort tot de familieleden van de vraagsteller. 




Allah |De Allerhoogste] zegt: "Als zij (je ouders) zich inspannen om jouw 
deelgenoten te laten toekennen aan Mij, gehoorzaam hen dan niet. En ga in 
dit leven op een goede manier met hen om, volg het pad van degene die zich 
tot Mij Wendt.." [Luqman, 15] 


En volg hierin het voorbeeld van Ibrahim [Vrede zij met hem] Allah |De 
Allerhoogste] heeft ons in Soerah Mariyam verteld hoe hij zijn vader die een 
moeshriek was op een beleefde manier opriep tot de islam. 


Allah zegt: En benoem Ibrahim, hij was een oprecht mens en een profeet, 
toen hij tegen zijn vader zei; "O, mijn vader, waarom aanbid jij wat jij niet kan 
horen, niet kan zien en wat jou niets haat?" 

"Oh mijn vader, tot mij is kennis gekomen die jou niet heeft bereikt, volg mij 
dus, dan zal je ik je leiden naar een recht pad" 

"O mijn vader, dien de shaythaan niet! De shaythaan was zondig tegenover De 
Genadevolle" 

"O mijn vader, ik ben hang dat de bestraffing van De Genadevolle jou zal 
treffen en dat jij dan een bondgenoot van de shaythaan zal worden." [Mariyam, 
41-45] 


Het is bekend dat het adviseren van een persoon die een hoge leeftijd heeft 
bereikt, niet is zoals het adviseren van een jong iemand. En het is noodzakelijk 
dat er voorgaand aan het afkeuren gekeken moet worden naar de ernst van 
de innovatie, of dit een innovatie is die shirk inhoudt, extreme dwaling, of wat 
minder ernstig is dan dat en het advies daarop afstemmen. En hij Allah wordt 
Het Succes gezocht. 


Antwoord door shaykh Aboe Mohamed Al-Hashimi [Moge Allah hem 

beschermen] 




Vraag 8 : 


Er zijn zusters die wanneer ze onderling praten en ergens een geschil over 
hebben telkens zeggen "kom met daliel! [Bewijs]" wordt dit gezien als spotten 
met de religie? 


Antwoord: 

Het wagen van daliel is geen spotten met de religie, de moslim is verplicht om 
enkel te spreken over de islam met bewijzen uit de woorden vim Allah of de 
Soennah van de profeet [Vrede zij met hem] of anders uit de 
overeenstemming of vergelijkingen van de geleerden. En het is niet toegestaan 
om te spreken over zaken vim de religie zonder bewijzen of kennis. Wanneer 
een moslim met zijn broeder een geschil heeft over een zaak is het 
noodzakelijk dat er verwezen wordt naar (de woorden van) Allah. Allah zegt: 
"En waar jullie ook van mening over verschillen; de beslissing daarover is aan 
Allah" [As-Shoe'arah, 10] 


Echter; als de vraagsteller bedoelt dat er bepaalde mensen zijn die tijdens een 
gesprek hij elk groot of klein onderwerp, of het nou met religie te maken heeft 
of niet, vraagt om daliel, of dat ze het woord "daliel" gebruiken als iets om mee 
te lachen en grappen, dan is dit niet toegestaan. "Daliel" is een islamitisch 
begrip, en het mag niet worden gebruikt om grappen over te maken, en bij 
Allah wordt toevlucht gezocht. 


■Antwoord door shaykh Aboe Moendhir Al-Harbi [Moge Allah hem 

beschermen] 
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Vraag 9 : 


Ik ben uitspraken van vele geleerden tegengekomen met kritiek op Imam 
Aboe Hanifa, wat is de verklaring hiervoor?" 


Antwoord: 

"Om te beginnen, is het noodzakelijk om te weten dat de Oemmah Imam 
Aboe Hanifa [moge Allah hem genadig zijn], met goedkeuring heeft 
geaccepteerd. 


In Siyar a'lam an-noebala wordt er overgeleverd dat Al-Khoeraybie [Moge 
Allah hem genadig zijn] zei: "Niemand ontkent de [hoge] positie van Aboe 
Hanifa behalve een jaloers persoon, of een onwetende." 


En Yahya Ibn Sa'ied Al-Qattan [Moge Allah hem genadig zijn] zei: "Wij 
hebben niet heter dan de meningen van Aboe Hanifa gehoord, en wij hebben 
de meeste van zijn uitspraken gevolgd." 


En 'Ali ibn Aasim [Moge Allah hem genadig zijn] zei: "Als de kennis van imam 
Aboe Hanifa gewogen zou worden tegen de kennis van zijn tijdgenoten zou 
hij zeker heter uitkomen." 


En Hafs Ibn Giyath [Moge Allah hem genadig zijn] zei: "De uitspraak van 
Aboe Hanifa in Fiqh is nog fijner dan een haai', niemand bekritiseert dit 
behalve een onwetende" 


En Ibn Al-Moebarak [Moge Allah hem genadig zijn] zei: "Aboe Hanifa 
behoort tot de mensen met het beste begrip" 

En imam Al-Shafi'i [Moge Allah hem genadig zijn] zei: "De mensen zijn 
kinderen vergeleken met Aboe Hanifa wanneer het aankomt op zaken vim 
Al-Fiqh" 



En dit is de visie van de geleerden over Aboe Hanifa [moge Allah hem genadig 
zijn], zoals de beschermer van de Fiqh van de Salaf, Shaykh al-islam Ihn 
Taymiyya [moge Allah hem genadig zijn] en zijn hoeken zijn gevuld met 
teksten die hierop wijzen. En zo ook de shaykh Al-Moejadied Mohammed 
Ihn Abdelwahab [moge Allah hem genadig zijn] en vanonder zijn woorden 
die hierop duiden zijn: "..En wat ik heb vermeld met betrekking tot de 
werkelijke Ijtihaad, dan zeg ik dat wij de Koran en de Soennah, en de vrome 
voorgangers van deze Oemma volgen, en hetgeen de vier imams zich op 
bevonden; en dit zijn Aboe Hanifa Al-Noe'man ihn Thaabit, Malik ihn Anas, 
Mohamed Ihn Idries (Al-Shali'i) en Ahmed Ihn Hanbal moge Allah de 
Allerhoogste hen genadig zijn." 


Dit is de visie van de geleerden van Najd moge Allah hen genadig zijn. En wie 
kijkt in Doerar Al-Saniya, zal hier zeker achterkomen. 


En wat betreft de overleveringen van enkele geleerden van de Salaf met kritiek 
op Aboe Hanifa, wanneer we nauwkeurig kijken naar deze overleveringen 
zien we dat ze grotendeels geen directe overleveringen zijn en dus vallen onder 
hetgeen (slechts) gezegd en niet overgeleverd wordt. Vele van deze 
overleveringen die toegeschreven worden aan Aboe Hanifa zijn niet 
authentiek en wat wel authentiek is, is enkel authentiek overgeleverd van de 
geleerde (die sprak over Aboe Hanifa) en niet van Aboe Hanifa zelf. Zo zijn 
er dus geen overleveringen die zeggen "Ik zag Aboe Hanifa dit doen" of "Ik 
hoorde Aboe Hanifa dit zeggen" maar enkel "Aboe Hanifa was gewoon om 
dit te doen" En wat betreft de overleveringen dat Aboe Hanifa tweemaal 
berouw zou hebben getoond van ongeloof, dan is dit, als we al aannemen dat 
dit authentiek is, geen bericht dat hij gestorven is op ongeloof moge Allah ons 
daarvoor behoeden. Voeg hierbij toe, dat de meeste van zulke uitspraken van 
ongeloof die toegeschreven worden aan Aboe Hanifa, enkel door zijn zoon 
Hamad aan hem toegesehreven worden, die bekend staat als een innovator 
en een leugenaar. 



En wat betreft de uitspraken van enkele geleerden, dat er consensus is over 
de zwakheid van Aboe Hanifa, dan is dit enkel in het overleveren van Ahadith, 
en zijn werken (in de Ahadith wetenschap) zijn überhaupt te weinig om van 
toepassing te zijn. 


En wat betreft zijn uitspraak over Al-Imaan (geloot) dan is er geen twijfel dat 
hij behoort tot de Foqaha van al-Irdjaa', echter is er niemand van de Salaf 
bekend die ooit over de Foqaha van al-Irdjaa met ongeloof heeft geoordeeld. 
En hij Allah wordt hulp gezocht. 


Antwoord door shaykh Aboe Soefïyaan Al-Soelami [Moge Allah hem 

accepteren] 




GEBED 


Vraag 10 : 

Wat is het oordeel van het hardop dhikr doen na de verplichte gebeden? 


Antwoord: 

Het is voorgeschreven om hardop dhikr te doen na de verplichte gebeden, 
het is authentiek overgeleverd van Ibn 'Abbas [Moge Allah tevreden met hem 
zijn] dat het verheffen van de stem tijdens de dhirk na het gebed de gewoonte 
was van de profeet [vrede zij met hem] hij zei: "Ik wist dat ze klaar waren met 
het gebed wanneer ik ze dhikr hoorde doen" 


En zo is het ook authentiek overgeleverd van Moeghierah Ibn Shoe'bah 
[Moge Allah tevreden met hem zijn] dat hij de profeet [Vrede zij met hem] 
na het gebed hoorde zeggen: "Er is geen godheid die het recht heeft om 
aanbeden te worden behalve Allah.." en hij benoemde de dhikr op die de 
profeet [Vrede zij met hem] hardop zei. 


En zo is het door Moeslim [Moge Allah hem genadig zijn] overgeleverd van 
Ibn Abhas [Moge Allah tevreden met hem zijn] "Ik wist wanneer de profeet 
[Vrede zij met hem] klaar was met het gebed wanneer ik de takbier [Allahoe 
Akbar] hoorde" 


En vanonder de geleerden die zeiden dat het behoort tot de Soennah om 
hardop dhikr te doen na het gebed zijn shaykh Al-Islam Ibn Taymiyya [Moge 
Allah hem genadig zijn] en een groep vanonder zowel de vroegere als latere 
geleerden, vanwege de overleveringen van Ibn Abbas en anderen. Shaykh 
Soelaymaan Ibn Sahmaan |Moge Allah hem genadig zijn] zei: "Het is 
bevestigd dat de profeet [Vrede zij met hem] dit deed en zo ook dat de 
metgezellen zijn voorbeeld hierin volgde en dit ook deden nadat ze de dhikr 



leerden van hem, en de profeet [Vrede zij met hem] zag dit, accepteerde dit 
en keurde het niet af." 


■Antwoord door shaykh Ahoe Mohamed Al-Misri [Moge Allah hem 

genadig zijn] 


Vraag 11 : 

Is het beter om de [aangeraden] Soennah gebeden, in de moskee te bidden 
of thuis? 


Antwoord: 

De extra |niet verplichte] gebeden, zijn heter om thuis te verrichten dan in de 
moskee. Dit zodat een persoon het gedenken van Allah in stand houdt in zijn 
woning, en op die manier zijn vrouw en kinderen aanspoort tot aanbidding. 


Ahoe Hoeraira (Moge Allah tevreden met hem zijn] levert over dat de profeet 
[Vrede zij met hem] zei: "Laat jullie woningen niet worden als 
begraafplaatsen." 

[Overgeleverd door Ahmed, Ahoe Dawoed en Ibn Maja'] 


En Imam Ahmed levert een andere overlevering over van Zayd Ibn Khalid 
[Moge Allah tevreden met hem zijn] waarin de profeet [Vrede zij met hem] 
zegt: "Maak jullie woningen niet tot begraafplaatsen, verricht het gebed erin!" 


En Imam Al-Thirmidhi levert over dat Zayd ibn Thaabit [Moge Allah 
tevreden met hem zijn] de profeet [Vrede zij met hem] hoorde zeggen: "De 
beste gebeden zijn de gebeden die thuis worden verricht, behalve de 
voorgeschreven [verplichte] gebeden. (Die zijn heter om in de moskee te 
verrichten)" 
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En Aboe Dawoed levert het over als "Het gebed van een persoon in zijn 
woning, is beter dan het gebed in deze moskee, behalve wat betreft de 
verplichte gebeden." 


Badr al-Dien Al-Aynie [Moge Allah hem genadig zijn] zei in zijn uitleg van 
enkele van deze overleveringen: "En vanwege deze overleveringen, hebben 
onze geleerden gezegd, dat het voor de gebeden buiten de verplichte gebeden, 
beter is om deze in je woning te verrichten." En Allah weet het beter. 


■Antwoord door shaykh Aboe Soefiyan Al-Soelami [Moge Allah hem 

accepteren] 


Vraag 12 : 

Is het toegestaan voor de vrouw om het vrijdag gebed hij te wonen? 


Antwoord: 

Het is toegestaan voor de vrouw om het vrijdag gebed hij te wonen, echter is 
het niet verplicht voor haar. Imam Ibn Moendhir [Moge Allah hem genadig 
zijn] zei: "Er is overeenstemming dat er geen vrijdag gebed verplicht is voor de 
vrouwen en zo is er ook overeenstemming dat wanneer de vrouwen het gebed 
(toch) bijwonen en mee bidden, ze hiervoor beloond zullen worden." 


En wat betreft de oudere vrouwen (waarbij er geen/weinig angst voor fitna is) 
dan zei imam al-Shafii (Moge Allah hem genadig zijn]: "Het is voor hun 
aanbevolen om het (het vrijdag gebed) hij te wonen." En hij Allah wordt het 
succes gezocht. 


Antwoord door shaykh Aboe Soefiyan Al-Soelami |Moge Allah hem 

accepteren] 





Vraag 13 : 

Is het voorgeschreven om de sujood Al-Sahw [Knieling van vergeetachtigheid] 
te verrichten hij een vrijwillig gebed? 


Antwoord: 

Het is voorgeschreven om de sujood al-sahw te verrichten hij een vrijwillig 
gebed, net zoals het voorgeschreven is hij een verplicht gebed, er is geen bewijs 
dat het specifiek voor verplichte gebeden is. Er is enkel een meningsverschil 
onder de geleerden of het verplicht is of slechts aanbevolen, en Allah weet het 
heter. 

■Antwoord door shaykh Aboe Soefiyan Al-Soelami [Moge Allah hem 

accepteren] 


Vraag 14: 

Wat is het oordeel van slapen na het Maghrib gebed (voor ’lsha)? 


Antwoord: 

Slapen na het Maghrib gebed is afgeraden. Imam Al-Boekhari heeft in zijn 
Sahieh een hoofdstuk genaamd "Hetgeen wat afgeraden is aan het slapen voor 
het 'Isha gebed" en in dit hoofdstuk benoemde hij de overlevering van Aboe 
Barza [Moge Allah tevreden met hem zijn] dat de profeet [Vrede zij met hem] 
het heeft afgeraden om te slapen voor 'Isha, en om (onnodig) te spreken na 
'Isha. 


Imam Al-Thirmidhi [Moge Allah hem genadig zijn] zei: "De meerderheid van 
de geleerden raadt het af om te slapen voor het 'Isha gebed is gebeden, en 
enkelen van het stonden dit specifiek tijdens de ramadan wel toe." En dit is 
zodat iemand uitgemst is voor het tarawieh gebed. En Allah weet het heter. 


■Antwoord door: Shaykh Aboe Soefiyan Al-Soelami [Moge Allah hem 

accepteren] 





Vraag 15 : 

Is het toegestaan voor de zieke om de gebeden samen te voegen? 


Antwoord: 

Het is toegestaan voor de zieke om Al-Doehr en al-'Asr samen te voegen, en 
om Al-Maghrib en Al-Isha samen te voegen wanneer dit nodig is. Het is 
overgeleverd van Ibn Abbas [Moge Allah tevreden met hem zijn] dat de 
profeet [Vrede zij met hem] Doehr en Asr, en Maghrib en 'Isha samen heeft 
gevoegd in al-Madinah, op een moment dat er geen angst (oorlog enz.) of 
regen was. 


Er is gevraagd aan Ibn Abbas waarom hij dit deed waarop hij antwoordde "om 
het te vergemakkelijken voor zijn Oemmah" zoals is overgeleverd door 
Moeslim. 


Imam Al-Nawawi [Moge Allah hem genadig zijn] zei: "en sommige (geleerden) 
zeiden; dit is van toepassing op degene die samenvoegt vanwege ziekte of een 
vergelijkbaar excuus, en dit is ook de mening van Ahmed Ibn Hanbak. en dit 
was zijn mening vanwege de duidelijke betekenis van deze Hadith en vanwege 
de daden van Ibn Abbas en het feit dat Aboe Hoeraira het eens was met Ibn 
Abbas, en omdat ziekte voor meer belemmering zorgt dan regen (en het 
gebed samenvoegen is toegestaan bij regen)" en Allah weet het beter. 


■Antwoord van Shaykh Aboe Soefiyan Al-Soelami |Moge Allah hem 

accepteren] 


Vraag 16: 

Mijn echtgenoot is invalide, wanneer ik met hem het gebed bidt, en hij is de 
imam dan bidt hij dus zittend, is het toegestaan voor mij om staand te bidden 
met hem of moet ik ook zittend bidden? 




Antwoord: 


De geleerden [Moge Allah hen genadig zijn] hebben een meningsverschil over 
deze zaak; het bidden met een imam die zittend bidt, waarvan niet wordt 
verwacht dat hij nog geneest van zijn ziekte; is het toegestaan om te bidden 
achter zo'n imam? Sommige van de mensen van kennis waren van mening dat 
het niet toegestaan is voor de zittende om het gebed te leiden, dit omdat de 
zittende meerdere verplichtingen van het gebed (zoals staan) niet kan 
uitvoeren en het is dus niet gepast dat hij het gebed leidt voor mensen die dit 
wel kunnen. 


Wat betreft de overleveringen dat de profeet [Vrede zij met hem] het gebed 
zittend leidde ten tijde van ziekte; dan was dit (volgens de mening van deze 
geleerden) een tijdelijke ziekte en geen langdurige ziekte. 


Andere geleerden waren echter van mening dat het is toegestaan om te bidden 
achter een zittende imam, er is echter een geschil; wanneer er gebeden wordt 
achter een (invalide) imam die in principe niet meer zal genezen, dien je dan 
staand of zittend te bidden? De correcte mening en Allah weet het heter, is 
dat er staand gebeden dient te worden, de profeet [Vrede zij met hem] heeft 
tijdens ziekte zittend gebeden terwijl de metgezellen achter hem staand baden. 


Samenvattend zeggen we dus dat deze zuster, als ze samen met haar 
echtgenoot wil bidden, het gebed staand achter hem dient te bidden, en Allah 
weet het heter. 


Antwoord door shaykh Aboe Moendhir Al-Harbi |Moge Allah hem 

beschermen] 




Vraag 17 : 


Mijn leeftijd is 35 jaar, voor het grootste gedeelte van mijn leven ben ik niet 
wakker geworden voor het Fajr gebed en ik heb het ook niet gebeden 
(wanneer ik wakker werd) wat moet ik nu doen om de gemiste gebeden in te 
halen? 


Antwoord: 

Wanneer iemand in zijn leven te kort schoot in het gebed, dan is het verplicht 
voor diegene om berouw te tonen, spijt te hebben voor hetgeen wat is gebeurd 
en Allah te vragen om vergiffenis. Wat deze zuster nu moet doen, is de 5 
dagelijkse gebeden goed onderhouden, het is niet verplicht voor haar om de 
voorgaande gebeden die ze heeft gemist in te halen. Echter is berouw, 
oprechte spijt, het brengen van verandering en standvastig zijn op het gebed 
(vanaf nu) voldoende. En als ze in staat is om zo veel mogelijk te 
vermeerderen in de vrijwillige gebeden, zonder dat dit een zware last wordt, 
dan is dit nog beter. En Allah de Allerhoogste weet het beter 

■Antwoord door Shaykh Aboe Moendhir Al-Harbi [Moge Allah hem 

beschermen] 


Vraag 18: 

Een persoon heeft de gebeden gemist vanwege onmacht, vervolgens heeft hij 
in de avond het 'Asr, Maghrib en 'Isha gebed ingehaald, vervolgens herinnerde 
hij zich dat hij ook het Doehr gebed heeft gemist. Is het verplicht voor hem 
om de gebeden in te halen in de juiste volgorde? Met andere woorden; moet 
hij het Doehr gebed en de gebeden die daarna komen opnieuw bidden in de 
juiste volgorde? 


Antwoord: 

Het inhalen van de gemiste gebeden in de juiste volgorde is verplicht, het is 
echter geen voorwaarde (voor de geldigheid). Er is door Boekhari en Moeslim 
overgeleverd dat de profeet [Vrede zij met hem] op de dag van Al-Ahzaab 
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niet in staat was om de gebeden te bidden, vervolgens haalde hij de gebeden 
in de jniste volgorde in na zonsondergang. 


Wat betreft de vraagsteller; het is voor hem niet verplicht om de ingehaalde 
gebeden opnieuw te verrichten vanwege het vergeten van Doehr. Echter is het 
voldoende om enkel Doehr in te halen, zonder de gebeden die hier na 
komen. En Allah weet het heter 


■Antwoord door shaykh Aboe Soefiyan Al-Soelami [Moge Allah hem 

accepteren] 


Vraag 19 : 

Is het toegestaan om te reciteren uit een Moeshaf tijdens het tarawieh gebed 
of het nacht gebed? 


Antwoord: 

Ja, het is toegestaan voor de persoon die bidt, of hij nou degene is die leidt in 
het gebed of geleid wordt (imam of volger), tijdens zowel het tarawieh gebed 
als de nachtgebeden om te reciteren uit de Moeshaf, echter is het reciteren uit 
het geheugen heter. 


Boekhari en anderen hebben overgeleverd dat Aisha de moeder van de 
gelovigen [Moge Allah tevreden met haar zijn] een kind voor haar liet bidden 
als imam tijdens de ramadan, terwijl hij uit een Moeshaf las. En het is 
overgeleverd van een groep van de Salaf dat dit is toegestaan, zoals Mohamed 
Ibn Sierien, Al-Hakam Ibn 'Oetaybah, Elassan Al-Basri en Ata. En dit is ook 
de mening van de meerderheid van de Shafi'ies, de Malikies en de Hanhalis. 


Aboe Dawoed heeft overgeleverd dat er aan Imam Ahmed is gewaagd 
omtrent een man die tijdens ramadan (tarawieh) het gebed leidt terwijl hij leest 
uit een Moeshaf, en hij stond dit toe. 




En wat ook toegestaan is, is dat degene die meebidt met de imam leest uit de 
Moeshaf om zo de recitatie te volgen, en eventueel de imam te kunnen 
verbeteren wanneer hij een fout maakt. Ibn Abie Shayba' heeft overgeleverd 
dat Anas Ibn Malik [Moge Allah tevreden met hem zijn] het gebed leidde, 
terwijl een kind mee bidde met een Moeshaf in zijn handen, wanneer hij in 
de war raakte bij een ayah, hielp de jongen hem. En hij Allah wordt het succes 
gezocht. 


Antwoord door shaykli Aboe Mohamed Al-Hashimi [Moge Allah hem 

beschermen] 




REINHEID 


Vraag 20: 

Verbreekt het aanraken vim een vrouw nietje hand de woeddhoe? 


Antwoord: 

De geleerden moge Allah hun genadig zijn, hebben een meningsverschil over 
deze zaak en zijn verdeeld in drie meningen. 

Sommige van hen waren van mening dat het aanraken van een vrouw in geen 
geval de woeddhoe verbreekt, of het nou met begeerte of zonder begeerte 
gebeurt. 

Anderen waren juist vim mening dat het in alle gevallen de woeddhoe 
verbreekt. 

En anderen maakten hierin onderscheid en zeiden dat het de woeddhoe 
slechts verbreekt als het gepaard gaat met begeerten of lusten, en dat aanraken 
behalve dat de woeddhoe niet verbreekt. 


De juiste mening |En Allah weet het heter] is dat het aanraken vim een vrouw 
de woeddhoe niet verbreekt, of het nou met lusten gebeurt of zonder lusten. 
Echter dient er wel opgelet te worden wanneer dit met lusten gebeurt. 


Boekhari en Moeslim [Moge Allah hen genadig zijn] leveren over van Aisha 
[Moge Allah tevreden met haar zijn] dat ze zei "Ik lag hij de profeet [Vrede zij 
met hem] terwijl hij aan het bidden was, en mijn henen waren in zijn 
gebedsrichting, toen hij sujoed deed kwam hij tegen mij aan, vervolgens trok 
ik mijn henen op.." imam Al-Nawawi [Moge Allah hem genadig zijn] zei:" De 
woorden; Toen hij sujoed deed kwam hij tegen mij aan, zijn het bewijs voor 
hen die zeggen dat het aanraking vim een vrouw de woeddhoe niet verbreekt." 



En Aisha [Moge Allah tevreden met haar zijn] zei "De profeet [Vrede zij met 
hem] knste een van zijn vrouwen, en vertrok vervolgens om het gebed te 
verrichten zonder dat hij de woeddhoe opnieuw verrichtte." 


En wat betreft de woorden van Allah "...wanneer jullie de vrouwen aanraken 
en jullie geen water vinden; doe dan tayammoem met schone aarde.." [Al- 
Nisa', 4:43] dan is "aanraken" in dit vers een benaming voor (seksuele) 
gemeenschap. Sa'ied ibn Jubayr (Moge Allah hem genadig zijn] levert over 
dat er een meningsverschil was over de betekenis van aanraken in dit vers, een 
groep niet Arabieren zeiden "Het betekent niet gemeenschap" en een groep 
Arabieren zeiden "het betekent wel gemeenschap" hij zei: Vervolgens hen ik 
naar Ibn 'Abbas gegaan en vertelde hem over het meningsverschil tussen deze 
twee groepen. Hij vroeg mij "Bij welke van de groepen behoor jij?" Ik 
antwoordde: "Ik volgde de mening van de niet Arabieren" Ibn Abbas zei 
hierop: "De groep niet Arabieren zitten fout. Aanraken (in de Qor'an) is 
hetzelfde als gemeenschap, alleen noemt onze Heer het anders wanneer Hij 
dat wil." 


En wat deze mening nog meer steunt is het vers waarin Maryam [Moge Allah 
tevreden met haar zijn] zegt: "Hoe kan ik een kind krijgen terwijl geen mens 
mij aangeraakt heeft?" [Maryam, 19] En Allah weet het beter. 


Antwoord door shaykh Aboe Soeliyan Al-Soelami |Moge Allah hem 

accepteren] 




Vraag 21 : 

Behoort het tot de vereisten voor het doen van de adhan om woeddhoe 
[kleine wassing] te hebben gedaan? 


Antwoord: 

Sommige van de geleerden hebben het afgeraden om de adhan te verrichten 
wanneer je geen woeddhoe hebt, zoals bijvoorbeeld imam Al-Shafi'ie [Moge 
Allah hem genadig zijn]. Echter hebben velen geleerden dit toegestaan en niet 
afgeraden, zoals Imam Ahmed, Abdoellilah Ibn Moebarak en anderen (Moge 
Allah hen genadig zijn]. Wat juist is, is dat de adhan van een persoon die geen 
woeddhoe heeft geldig en toegestaan is, aangezien woeddhoe geen 
voorwaarde is om de adhan te mogen verrichten. 


Echter is het wel aangeraden om je te bevinden in een staat van reinheid 
wanneer je de adhan verricht. De adhan behoort namelijk tot dhikr Allah |Het 
gedenken/benoemen van Allah] en het is hij het gedenken en benoemen van 
Allah altijd heter om dit te doen in een staat van reinheid. Dit vanwege de 
overlevering van Moehajir Ibn Qonfoed |Moge Allah tevreden met hem zijn] 
dat hij de profeet [Vrede zij met hem] tegen kwam die net zijn behoefte had 
gedaan, hij gaf hem de salam, echter antwoordde de profeet [vrede zij met 
hem] niet totdat hij de woeddhoe verrichtte, hij verontschuldigde zich en zei 
"ik hou er niet van om Allah |De Allerhoogste] te benoemen, behalve wanneer 
ik mij in een staat van reinheid bevindt" [Overgeleverd door Ahmed En Aboe 
Dawoed] en Allah weet het heter. 


■Antwoord door shaykh Aboe I lafs Al-Shaami [Moge Allah hem genadig 

zijn] 
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Vraag 22: 

Is het toegestaan om het haar in te smeren met olie, wanneer deze olie ervoor 
zorgt dat water niet alle haren kan bereiken? 


Antwoord: 

Het is toegestaan in olie te smeren in het haar, en het bewijs hiervoor is 
overgeleverd in de Soennah, de profeet [Vrede zij met hem] zei "Eet deze 
(olijOolie, en smeer jezelf er mee in, want voorwaar het komt van een 
gezegende boom" 


Het smeren van olie in het haar zorgt er niet voor dat water de haren niet kan 
bereiken. Bij de kleine wassing (Woeddhoe) is het enkel voorgeschreven om 
over je haren te vegen en niet om elke haar te wassen, dns is het hebben van 
olie in je haar tijdens de kleine wassing geen probleem. En in principe houdt 
olie water niet tegen om door te dringen in je hoofdhaar, dus is het toegestaan 
om olie in je haar te smeren en vervolgens oftewel de kleine wassing of de 
grote wassing (Ghoesl) te verrichten. En Allah de Allerhoogste weet het beter. 


Antwoord door shaykh Aboe Mohamed Al-Misri [Moge Allah hem 

genadig zijn] 




Vraag 23: 

Is het toegestaan voor degene die in de winter (tijdens extreme kou) bang is 
om zichzelf te wassen met koud water, om tayyamoem |ter vervanging van de 
reiniging met water] te doen om zichzelf te reinigen van grote onreinheid? 


Antwoord: 

Wanneer de persoon angstig is om ziek te worden vanwege het wassen met 
water tijdens de extreme kou, dan mag hij tayyamoem doen, en mag hij het 
gebed zo uitvoeren met overeenstemming van de geleerden. 


Echter, wanneer hij in staat is om het water op te warmen, dan is het niet 
toegestaan om tayyamoem te doen behalve als hij niet genoeg tijd heeft om 
het water op te warmen voordat de tijd van het gebed voorbij is. 


Het is overgeleverd van 'Amr Ibn 'Aas [Moge Allah tevreden met hem zijn] 
dat hij zei "Ik had tijdens een extreme koude nacht een natte droom, en ik 
weesde dat ik, als ik mijzelf zou wassen met water zou sterven, ik deed dus 
tayyamoem en leidde vervolgens het Fajr gebed voor de mensen die met mij 
waren. Toen we vervolgens naar de profeet [Vrede zij met hem] gingen en 
hem vertelde wat er is gebeurd vroeg hij mij; o 'Amr, heb jij gebeden voor je 
metgezellen terwijl je onrein was? Waarop ik zei dat ik aan de woorden van 
Allah had gedacht "En doodt jullie zelf niet.." [Al-Nisa, 29] dus verrichtte ik 
tayyamoem en heb ik gebeden. Vervolgens lachte de profeet [Vrede zij met 
hem] en zei hij niks." 


Ibn Qayyim [Moge Allah hem genadig zijn] zei: "De Oemmah is het erover 
eens, dat wanneer een persoon vanwege extreme kou bang is voor ziekte, het 
toegestaan is om tayyamoem te doen" En Allah de Allerhoogste weet het 
beter. 


■Antwoord door shaykh Aboe Mohammed Al-Misri [Moge Allah hem 

genadig zijn] 
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VASTEN 


Vraag 24: 

Wat zijn de beste daden om te verrichten tijdens ramadan? 


Antwoord: 

Ramadan, is zonder twijfel een grootse maand. Tijdens deze maand openen 
de poorten van het paradijs, sluiten de poorten van de hel en worden de 
shayatien vastgeketend. Ramadan is de maand waarin de Qor'an is 
neergedaald, in deze maand bevindt zich laylatoel qadr, en in deze maand 
wordt het vasten uitgevoerd wat een pilaar (van de islam) is. Ramadan is 
wanneer er wordt vermeerderd in gehoorzaamheid en goede daden en 
wanneer de zegeningen vermeerderen. 


Vanwege dit, is het gewenst van de moslim dat hij zich inspant om specifiek 
tijdens de ramadan meer goede daden te verrichten, en vanonder de heste 
daden die tijdens de ramadan gedaan kunnen worden is het gezamenlijk 
nachtgebed (Tarawieh) welke een grootse Soennah is. En zo is ook het 
reciteren van de Qor'an en het inspannen om deze uit te lezen een grootse 
daad, zo was de profeet [Vrede zij met hem] gewoon om tijdens elke nacht 
van ramadan Jibriel [Vrede zij met hem] te ontmoeten om van hem de 
Qor'an onderwezen te krijgen. 


Ook vanonder de daden die aanbevolen zijn, behoort het uitgeven (op het 
pad van Allah) en het geven van sadaqah. Het is overgeleverd van Ibn 
'Abbas [Moge Allah tevreden met hem zijn] door Boekhari dat hij zei:"De 
profeet [Vrede zij met hem] was het meest vrijgevig van onder de mensen, 
en hij was het meest vrijgevig tijdens ramadan.." 



En zo behoort ook het gedenken van Allah |De Allerhoogste] tot de goede 
daden, en hieronder valt het zeggen van soebhanAllah, Alhamdoellilah, Laa 
Ilaha Ila Allah, Allahoe Akbar en AstagfiroeAllah. Het is gewenst dat elke 
moslim hier aan denkt en zich inspant dit zoveel mogelijk te doen, en dit 
specifiek op het moment van soehr. 


Wat ook behoort tot de grootste Soennan tijdens ramadan is het doen van 
van I'tikaaf, en dit specifiek tijdens de laatste 10 nachten van ramadan. Het is 
een aanbevolen en bevestigde Soennah, waar nadruk op is gelegd door de 
profeet [Vrede zij met hem]. 


Wat ook behoort tot de grootste daden is Jihaad, strijden, en op de wacht 
staan aan de frontlinie tijdens ramadan. Zoals is overgeleverd door Boekhari 
en Moeslim vim Aboe Sa'ied Al-Khoedri [Moge Allah tevreden met hem 
zijn] dat de profeet [Vrede zij met hem] zei: "Wie 1 dag vast (terwijl hij strijd) 
op het pad van Allah, Allah zal zijn gezicht met een afstand van 70 lentes 
(jaar) verwijderen van het hellevuur." 


Ik vraag Allah de Allerhoogste om de ramadan van ons allen te accepteren, 
en ons te helpen in het gehoorzamen van Hem. 


■Antwoord door shaykh Aboe Hafs Al-Shaami [Moge Allah hem genadig 

zijn] 
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Vraag 2 5 : 


Is een eenmalige intentie voor de gehele maand ramadan voldoende, of is 
het noodzakelijk om elke dag opnieuw de intentie om te vasten te vormen? 


Antwoord: 

Het correcte is dat de moslim elke dag opnieuw de intentie om te vasten 
moet vormen tijdens ramadan. Dit omdat elke dag een op zich staande 
aanbidding is, dit wordt duidelijk uit het feit dat degene die 1 dag van de 
ramadan niet vast, niet verplicht is om de gehele ramadan in te halen, echter 
is hij verplicht om slechts die ene dag in te halen. Dit blijkt uit de woorden 
van Allah "..maar als iemand ziek of op reis is, dan dient hij een aantal 
andere dagen in te halen" [Al-Baqarah, 183] 


En het is overgeleverd in de soenan dat de profeet [Vrede zij met hem] zei: 
"Wie niet voor fajr besluit om te vasten; voor hem is er geen vasten." Deze 
hadith is niet authentiek overgeleverd van de profeet [Vrede zij met hem] 
volgens Boekhari, Al-Nasa'i en Al-Thirmidhi, echter is dit volgens de 
correcte mening de uitspraak van Ahdoellilah Ibn 'Omar [Moge Allah 
tevreden met hem zijn]. Uit deze uitspraak blijkt wel dat het noodzakelijk is 
om de intentie om te vasten te hebben voor elke dag, opdat zo het vasten 
correct zal zijn. En hij Allah wordt het succes gezocht. 


■Antwoord door shaykh Aboe Mohamed al-Hashimi [Moge Allah hem 

beschermen] 
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Vraag 26: 

Hoe zit het met hijamah, verbreekt dit het vasten of niet? 


Antwoord: 

Het is overgeleverd van de profeet [Vrede zij met hem] dat hij zei: "Degene 
die hijamah doet, en degene bij wie hijamah gedaan wordt verbreken allebei 
hun vasten." Echter is deze hadith mansoegh [opgeheven, de regelgeving is 
niet meer van toepassing] aangezien er is overgeleverd door Al-Boekhari dat 
Ibn 'Abbas [Moge Allah tevreden met hem zijn] zei: "De profeet [Vrede zij 
met hem] liet hijamah bij hem doen terwijl hij aan het vasten was." imam Ibn 
Abdelbarr (Moge Allah hem genadig zijn] zei: "Deze hadith is het bewijs dat 
de andere hadith ‘Degene die hijamah doet en degene die het laat doen bij 
hem verbreken hun vasten’ mansoegh is, aangezien er is overgeleverd dat dit 
plaatsvond tijdens de afscheids hajj (aan het einde van het leven van de 
profeet)" en imam Al-Shafï'ie (Moge Allah hem genadig zijn] deelde deze 
mening ook. 


En Anas Ibn Malik |Moge Allah tevreden met hem zijn] werd gevraagd of 
het afgeraden is om hijamah te doen voor degene die vast waarop hij zei 
"nee, enkel wanneer het de persoon verzwakt." Zoals is overgeleverd door 
boekhari. 


En zo is het overgeleverd van Sa'd, Zayd Ibn Arqaam en Oem Salama 
(Moge Allah tevreden met hun zijn] dat ze hijamah deden terwijl ze aan het 
vasten waren, en zo heeft Oem 'Alqamah gezegd "Wij lieten hijamah doen in 
de aanwezigheid van Aisha (Moge Allah tevreden met haar zijn] terwijl we 
vastend waren, en ze keurde dit niet af." 


Dit is de mening van de meerderheid. Echter, is het ondanks dit beter en 
veiliger, om te wachten met hijamah tot het nacht is, zo was Ibn 'Omar 
(Moge Allah tevreden met hem zijn] gewoon om hijamah te doen terwijl hij 
aan het vasten was, vervolgens stopte hij hiermee en deed hij enkel hijamah 



in de nacht. En zo deed ook Aboe Moessa Al-as'ari |Moge Allah tevreden 
met hem zijn] hijamah in de nacht. En Allah weet het beter. 


■Antwoord door shaykh Aboe Soefiyan Al-Soelami [Moge Allah hem 

accepteren] 


Vraag 27: 

Wat is het oordeel over het gebruiken van siwaak voor de vastende? 


Antwoord: 

Het gebruik van de siwaak voor de vastende is toegestaan en niet afgeraden. 
Het is een aangeraden Soennah op elk moment vanwege de algemeenheid 
van de overleveringen die erover gaan. Zoals bijvoorbeeld de uitspraak van de 
profeet [Vrede zij met hem]: "Als ik niet hang was dat het een grote last zou 
zijn voor mijn gemeenschap, had ik ze opgedragen om de siwaak te gebruiken 
voor elk gebed, het reinigt de mond, en stelt de Heer tevreden." 


En zo is het overgeleverd in een zwakke overlevering van Amr Ibn Rahi'a dat 
hij zei "Ik zag de profeet [Vrede zij met hem] de siwaak gebruiken terwijl hij 
aan het vasten was." Al-Thirmidhi [Moge Allah hem genadig zijn] benoemde 
deze overlevering, dat deze zwak was en zei toen "Echter wordt er gehandeld 
naar deze overlevering, de geleerden zien er geen probleem in dat de vastende 
persoon de siwaak gebruikt." 


En in de Moesanaf van Ahdelrazzaaq is het overgeleverd dat Ziyad Al-Asadi 
[Moge Allah hem genadig zijn] zei: "Ik heb niemand de siwaak vaker zien 
gebruiken terwijl hij vastende is, dan Omar Ibn Khattab" 


En Al-Tabarani levert over met een overleveringsketen die is goedgekeurd 
door Al-Hafidh Ibn Hajr [Moge Allah hen genadig zijn] dat Moe'aad Ibn 
Djabbal [Moge Allah tevreden met hem zijn] werd gevraagd; "Gebruik jij de 
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siwaak terwijl je aan het vasten bent?" Waarop hij ja antwoordde, vervolgens 
werd er aan hem gevraagd op welk moment van de dag dit mag, waarop hij 
antwoordde "Op welk moment je maar wil, als je wil mag het in de ochtend, 
en alsje wil mag het in de middag." 


En zo zijn er meer authentieke overleveringen over het gebruik van de siwaak 
tijdens het vasten, het is overgeleverd dat Aboe Hoeraira, Ibn 'Omar, Ibn 
'Abbas en Aisha [Moge Allah tevreden met hen allen zijn] dit deden. En het 
is ook bevestigd van een groep van de Tabi'ien en de imams dat ze dit deden. 


Er is echter een belangrijk punt wat benoemd moet worden; namelijk dat 
vandaag de dag veel van de siwaak die verkrijgbaar zijn, een toegevoegde 
smaakstof hebben die zorgt dat de siwaak de smaak van citroen of mint of iets 
anders heeft, het is niet toegestaan dit soort siwaak te gebruiken wanneer je 
aan het vasten bent. En bij Allah wordt het succes gezocht. 


■Antwoord door shaykh Aboe Mohammed Al-Hashimi [Moge Allah hem 

beschermen] 


Vraag 28: 

Wat heeft voorrang om te vasten, het inhalen van de gemiste verplichte 
dagen (van ramadan) of het vasten van de aanbevolen dagen (van Shawwal) ? 


Antwoord: 

Abderrazzaq |Moge Allah hem genadig zijn] heeft in zijn moesanaf 
overgeleverd dat een man aan Aboe Hoeraira [Moge Allah tevreden met 
hem zijn] vroeg: "Ik moet nog dagen van ramadan inhalen, kan ik de 
aanbevolen 10 dagen (van shawwal) vasten?" Waarop hij "nee" antwoordde, 
de man vroeg "waarom niet?" Waarop Aboe Hoeraira zei: "Begin met de 
rechten van Allah, vervolgens mag je extra daden verrichten alsje dat wil." 
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En 'Abdelrazzaq [Moge Allah hem genadig zijn] levert ook over dat Hamad 
Ibn Abie Soelaymaan [Moge Allah hem genadig zijn] zei: "Ik vroeg Ihrahim 
al-Nakha'i en sa'ied Ibn Joehayr (Moge Allah hen genadig zijn] over een 
persoon die nog dagen van ramadan moet inhalen; kan hij de aanbevolen 
dagen van shawwal vasten? Waarop ze antwoordden dat zo iemand moet 
beginnen met de verplichtingen." En iets vergelijkbaars is met een zwakke 
keten ook overgeleverd van Aisha [Moge Allah tevreden met haar zijn] 


Zo is dit ook de mening van Ataa Ibn Rabaah, en Moejahid die zei: "Wie 
nog dagen van Ramadan moet inhalen en vervolgens vrijwillig vast, moet die 
dagen vasten (met de intentie) om de gemiste dagen in te halen." 


Dit zijn verschillende overleveringen van de salaf die benadrukten dat je de 
verplichtingen dient te verrichten voordat je de vrijwillige daden verricht, 
wanneer je nog dagen van ramadan in moet halen. 


De madahab hebben 3 meningen over deze zaak, de eerste mening is dat 
het haraam is om vrijwillige dagen te vasten voor degene die nog dagen van 
ramadan moet inhalen, en dit is de overheersende mening binnen de 
hanbali madhab, alhoewel enkele hanbalis dit wel toestonden. De tweede 
mening is dat het afgeraden is om vrijwillig te vasten wanneer je nog dagen 
van ramadan moet inhalen, dit is de mening van de malikies en de shafi'ies. 
Als derde heb je de mening van de hanafies en deze zijn van mening dat het 
is toegestaan om vrijwillig te vasten voordat je de dagen van ramadan inhaalt. 


Wat in iedergeval duidelijk is, en Allah weet het beter, is dat het beter is 
voor de moslim om het zekere te volgen met betrekking tot zijn religie en 
om te beginnen met de rechten van Allah en hetgeen wat Hij verplicht heeft 
gesteld uit te voeren voordat er gekeken wordt naar de vrijwillige daden, dit 
is veiliger en beter. En bij Allah wordt het succes gezocht. 


Antwoord door shaykh Aboe Mohammed Al-Hashimi [Moge Allah hem 

beschermen] 




Vraag 29: 

Mijn echtgenoot is gestorven terwijl hij nog enkele dagen moest vasten, kan ik 
deze dagen voor hem inhalen of niet? 


Antwoord: 

Wij vragen Allah [Hoog en Verheven is Hij] om onze broeder te accepteren 
als martelaar, om zijn positie te verhogen en om hem het hoogste paradijs te 
schenken. 


Wat betreft de vraag; het is correct voor jou om te vasten voor hem. Dit 
vanwege de overlevering van Boekhari en Moeslim van Aisha |Moge Allah 
tevreden met haar zijn] dat de profeet [vrede zij met hem] zei: "Wie sterft 
terwijl hij nog moest vasten; zijn nabije familie mag voor hem vasten" en zo is 
er ook overgeleverd van Ibn Ahhas |Moge Allah tevreden met hem zijn] dat 
hij het had over een man die naar de profeet [Vrede zij met hem] kwam en 
zei: " O boodschapper van Allah, mijn moeder is gestorven terwijl ze nog een 
maand vasten moest inhalen, kan ik het voor haar inhalen?" Waarop hij 
antwoordde 'Jazeker, de schulden hij Allah hebben recht om afbetaald te 
worden." Het is [En Allah weet het heter] dus toegestaan voor de erfgenamen 
en anderen dan hen om de dagen die nog gevast moesten worden door de 
persoon die is gestorven te vasten voor hem. Hassan Al-Basri |Moge Allah 
hem genadig zijn] zei met betrekking tot een man die stierf terwijl hij nog een 
maand moest vasten: "..als 30 mensen elk 1 dag zouden vasten voor hem, zou 
het toegestaan zijn." En hij Allah wordt het succes gezocht. 


■Antwoord door shaykh Aboe Mohammed Al-Hashimi [Moge Allah hem 

beschermen] 
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QOR’AN 


Vraag 30: 

Is het toegestaan om audio opnames van de Qor'an af te spelen op een plek 
waai' gewerkt wordt, wetend dat een persoon tijdens het werk afgeleid kan 
worden en hierdoor niet zal luisteren naar de Qor'an. 


Antwoord: 

Allah |De Allerhoogste] zegt: "En als de Qor'an wordt gereciteerd, luister hier 
dan na en wees stil opdat jullie begenadigd zullen worden." [Al-A'raaf, 204] 


Dit is hoe onze situatie moet zijn wanneer we naar de Qor'an luisteren, en dit 
behoort tot het hebben van de goede manieren. Wij adviseren de broeder 
aldus om oftewel stil en geconcentreerd te luisteren, of om de audio uit te 
zetten en op een later tijdstip te beluisteren waarop hij zich volledig kan 
concentreren op de recitatie. 


Allah [de Allerhoogste] prees de groep djinns die de Qor'an beluisterde en 
zei: "En gedenk toen Wij een groep vanonder de djinn naar jou hebben 
gestuurd om te luisteren naar de Qor'an, toen zij deze hoorde zeiden ze: Wees 
stil (en luister!)" |A1-Ahqaaf, 23] 


En zo heeft Allah ook de moeshrikien bekritiseert die geluid maakte tijdens 
de recitatie en op een hoogmoedige manier niet luisterden en zei: "En de 
ongelovigen zeggen luister niet naar deze Qor'an en praat er doorheen, zodat 
jullie zullen overwinnen" [Foessilat, 26] 


Het is dus verplicht voor de moslim om zich ver weg te houden van hoe de 
moeshrikien zich gedragen, en Allah weet het beter. 

■Antwoord door shaykh Aboe Hafs Al-Shaami [Moge Allah hem genadig 
_zjjn]_ 
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Vraag 31 : 

Wat is het oordeel over het ophangen van Soerat (of verzen) van de Qor'an 
aan de muur? 


Antwoord: 

Er is niks mis met het hangen van overleveringen of verzen aan de muren, 
wanneer dit wordt gedaan met de intentie van vermaning of herinnering, 
volgens de sterkere mening van de geleerden. Dit omdat het vermanen 
doormiddel van schrift vergelijkbaar is met het vermanen doormiddel van 
spraak, zoals is verduidelijkt door de geleerden, alhoewel spraak 
doeltreffender is en een groter effect heeft op de ziel. 


Echter, wanneer deze verzen worden opgehangen als versiering of met de 
intentie om djinns/duivels weg te jagen, dan is dit niet toegestaan. En Allah 
weet het heter. 


■Antwoord door shaykh Aboe Mohamed Al-Misri [Moge Allah hem 

genadig zijn] 
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VROUW/MAN 


Vraag 32: 

Is het toegestaan voor de vrouw om andere vrouwen te leiden in het gebed? 


Antwoord: 

Het is toegestaan voor de vrouw om het gebed te leiden voor vrouwen, ze staat 
dan tussen de vrouwen (en niet voor hen zoals bij mannen) 'Ataa levert over 
van Aisha [Moge Allah tevreden met haar zijn] dat zij de adhan en de iqamah 
verrichtte, en dat zij de imam was voor vrouwen terwijl zij tussen hen stond 
zoals is overgeleverd door Al-Bayhaqi en Aboe Haakim. Echter, wat begrepen 
kan worden uit de teksten is dat het beter is voor de vrouwen om apart te 
bidden en Allah weet het beter. 


■Antwoord door shaykh Aboe Soefiyan Al-Soelami [Moge Allah hem 

accepteren] 

Vraag 33 : 

Wanneer ik |een vrouw] een winkel binnen ga waarin zich mannen bevinden, 
is het dan beter om de salam te geven [Salamoe 'Alaykoem te zeggen] aan de 
aanwezigen of niet? 


Antwoord: 

Het is toegestaan voor vrouwen om de salam te geven aan mannen wanneer 
er geen angst is voor litnah, zolang ze niet op een zachte/aantrekkelijke manier 
spreekt en zolang ze niet alleen is met een man. 


Al-Boekhari heeft in zijn Sahieh een hoofdstuk genaamd "Het gegroet van de 
mannen aan de vrouwen, en de vrouwen aan de mannen" Al-Halidh Ibn Hajar 
[Moge Allah hem genadig zijn] zei hierover: "Wat er bedoeld wordt met dat 
dit is toegestaan, is dat het toegestaan is zolang er geen angst voor litnah is." 




Vanwege dit hebben veel geleerden gezegd dat het toegestaan is om de salam 
te geven aan een oudere (van het andere geslacht) en niet aan een jongere. Al- 
Nawawi [Moge Allah hem genadig zijn] zei: "Wat betreft de man, wanneer hij 
een oudere vrouw ziet die (voor hem) niet aantrekkelijk is, dan is het 
aanbevolen om de salam te geven aan haar, en aanbevolen voor haar om de 
salam te geven aan hem en is het verplicht voor de een om de salam te 
beantwoorden van de ander. Echter, wanneer het een jongere is, of een 
oudere die (voor hem) aantrekkelijk is, dan geeft hij haar geen salam en geeft 
zij hem geen salam, en wanneer de een salam geeft aan de ander, dan is het 
niet nodig om daarop te antwoorden." En Allah de Allerhoogste weet het 
beter. 


■Antwoord door shaykh Aboe Mohamed Al-Misri [Moge Allah hem 

genadig zijn] 


Vraag 34: 

Een vrouw is 50 jaar, is het voor haar toegestaan om alleen te wonen zonder 
mahram [mannelijk familielid] ? 


Antwoord: 

Het behoort niet tot de verplichtingen voor een vrouw die ergens wilt wonen, 
of ze nou een jonge of een oude vrouw is, om te wonen met een mahram. 
Het is toegestaan voor een vrouw om alleen of met haar jonge kinderen of 
met andere vrouwen te wonen in een huis, wanneer er geen sprake is van fitna, 
dit is het basisprincipe. Echter, wanneer het om een tijd en plaats van fitna 
gaat, of er zijn twijfels over deze vrouw, dan is het niet toegestaan voor haar 
om alleen te wonen, en Allah weet het beter. 


■Antwoord door shaykh Aboe Soefiyan Al-Soelami [Moge Allah hem 

accepteren] 
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Vraag 35: 

Wat is de betekenis van de overlevering "Vrouwen zijn uit een gebogen rib 
geschapen en het meest gebogen gedeelte is het bovenstuk. Als je haar 
probeert recht te maken zal het breken" 


Antwoord: 

Dit is een authentieke overlevering die is benoemd door Boekhari en 
Moeslim. Aboe Hoeraira [Moge Allah tevreden met hem zijn] levert over dat 
de profeet [Vrede zij met hem] zei: "Wees vriendelijk tegen de vrouwen, de 
vrouw is geschapen uit een rib, en het meest gebogen gedeelte van de rib is 
het bovenstuk, wanneer je probeert haar recht te trekken zal je het breken, en 
wanneer je het laat zal het gebogen blijven. Behandel de vrouwen dus 
vriendelijk." 


Al-Hafidh Ibn Hajr |Moge Allah hem genadig zijn] benoemde in Fath Al-Bari 
dat Al-Tibie [Moge Allah hem genadig zijn] dit uitlegde en zei "dit is een advies 
van een ander dat aan de man wordt gegeven, net zoals in het geval dat iemand 
ziek wordt, dan is het aanbevolen om deze persoon advies te geven opdat hij 
weer beter wordt. En het advies met betrekking tot de vrouwen is 
noodzakelijker! Vanwege hun zwakheid, en hun behoefte aan iemand die 
voor hun rechten/behoeftes opkomt" 

En deze overlevering werd ook uitgelegd al zijnde dat de profeet [Vrede zij 
met hem] bedoelde: "Neem mijn advies aan, praktiseer het, wees zachtaardig 
met hen (de vrouwen) en leef met hen op een goede manier." 

Al-Qortobi |Moge Allah hem genadig zijn] zei in zijn tafsier: "De vrouw is 
geschapen uit een rib, ze is aldus als een rib, en Al-A'raaj heeft deze 
overlevering overgeleverd met als toevoeging 'je zal haar op geen enkele 
manier volledig recht maken" 

En wat betreft het gedeelte "het meest gebogen gedeelte is het bovenstuk" dan 
hebben (de geleerden) hierover gezegd dat dit verwijst naar de tong van de 
vrouw, dat het meest gebogen gedeelte van de vrouw, haar tong is. 
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De profijten die we uit deze overlevering kunnen halen is dat een vrouw uit 
een gebogen rib is geschapen, en dat haar gebogenheid aldus niet bekritiseert 
dient te worden, en zo ook dat de vrouw het dus niet zal accepteren om 
(volledig) recht getrokken te worden, net zoals de rib dit niet zal accepteren. 
En wat betreft het gedeelte "Wanneer je deze recht probeert te maken zal je 
deze breken" hierover is gezegd dat dit een verwijzing is naar scheiding, 
namelijk; wanneer je van een vrouw eist dat ze haar gebogenheid volledig 
verlaat, zal dit eindigen in een scheiding. En dit wordt bevestigd door het 
hetgeen wat is overgeleverd door Moeslim "Als je haar probeert recht te 
maken zal je haar breken, en haar breken houdt in van haar scheiden" en 
Allah weet het beter. 


■Antwoord door shaykh Aboe I lafs Al-Shaami [Moge Allah hem genadig 

zijn] 


Vraag 36: 

Is de stem van een vrouw 'awrah [verboden om te horen voor vreemde 
mannen] mocht dit zo zijn; hoe kan een vrouw dan dingen kopen of verkopen, 
en kennis op doen of studeren? 


Antwoord: 

De stem van een vrouw op zich, is geen 'awrah. Een duidelijke uitspraak over 
hetgeen waar opgelet moet worden met betrekking tot de stem van een vrouw 
is het vers waarin Allah zegt "Oh vrouwen van de profeet, jullie zijn niet zoals 
andere vrouwen. Als jullie godvrezend zijn, spreek dan niet op een zachte 
manier, opdat iemand met een ziekte in zijn hart niet verleid wordt. En spreek 
goede woorden." [Al-Ahzaab, 32] 


Hetgeen wat verboden is voor de vrouw, is om op een 
verleidende/aantrekkelijke manier te spreken. En het is verplicht voor haar 




om te spreken met goede en correcte woorden. Ze moet dus niet op een 
"lieve" manier spreken wanneer mannen haar aanspreken, en haar woorden 
mogen geen (overbodige) zachtheid, grappen of vergelijkbare zaken bevatten, 
en het gesprek moet niet (onnodig) worden uitgerekt. 


En het basisprincipe is dat het is toegestaan voor de vrouw om met een 
vreemde man te spreken wanneer dit ergens voor nodig is, of bij zaken die 
toegestaan zijn in de islam en waar niks verwerpelijk bij komt kijken zoals 
bijvoorbeeld het kopen of verkopen van iets, en zo ook wanneer een vrouw 
een geleerde of een islamitische rechter vraagt om een islamitische regelgeving 
of wanneer een rechter haar vraagt om een zaak. En deze zaken zijn bevestigd 
in de Qor'an en Soennah, aldus zeggen we dat met de juiste voorschriften de 
spraak van een vrouw met een vreemde man toegestaan is, vooral wanneer dit 
met een goeie rede is. 

■Antwoord door shaykh Aboe Hafs Al-Shaami [Moge Allah hem genadig 

zijn] 


Vraag 37 : 

Wanneer een vrouw sterft, tijdens de bevalling, is ze dan met de wil van Allah 
een martelares [shahiedah] ? 


Antwoord: 

De moslimvrouw, die tijdens de bevalling sterft is met de wil van Allah een 
martelares. Wat hierop wijst is hetgeen dat is overgeleverd door Imam Ahmed 
[Moge Allah hem genadig zijn] van 'Obaadah Ibn Saamid [Moge Allah 
tevreden met hem zijn] dat de profeet [Vrede zij met hem] aan enkele 
metgezellen vroeg: "Wie zien jullie als een martelaar [Shahied]" Waarop de 
metgezellen antwoordde: "degene die gedood wordt op het pad van Allah!" 
De profeet [Vrede zij met hem] zei hierop: "Dan zouden de martelaren van 
mijn gemeenschap weinig zijn. De persoon die gedood wordt op het pad van 
Allah is een martelaar, degene die sterft aan de plaag is een martelaar, degene 
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die sterft aan een maagziekte is een martelaar en de vrouw die sterft tijdens 
haar zwangerschap is een martelaar" 


En Al-Boekhari |Moge Allah hem genadig zijnf heeft een hoofdstuk "Het 
dodengebed over een vrouw die sterft tijdens haar zwangerschap" genoemd 
waarover Al-Hafidh Ibn Hajr [Moge Allah hem genadig zijn] zei: "Wat is 
overgeleverd van Zayn Ibn Moenier en anderen, is dat hetgeen wat hiermee 
wordt bedoelt, is dat het dodengebed voor de vrouw die sterft tijdens 
zwangerschap voorgeschreven is in tegenstelling tot de martelaren die sterven 
tijdens de strijd (voor hun wordt geen dodengebed verricht), ondanks dat, 
wordt ze wel als martelares gezien. En hij Allah wordt het succes gezocht. 


■Antwoord door Shaykh Aboe Soefi van Al-Soelami |Moge Allah hem 

accepteren] 


Vraag 38 : 

Wat is het oordeel over het plaatsen van hannah op de handen/voeten van de 
man 


Antwoord: 

Het is verboden om hannah te plaatsen op de voet of hand van de man buiten 
noodzaak [medische redenen] zoals er is vermeld door Imam Al-Nawawi 
[Moge Allah hem genadig zijn] dit omdat hannah behoort tot de versieringen 
van de vrouwen, en de profeet [Vrede zij met hem] vervloekte de mannen die 
de vrouwen imiteren zoals is overgeleverd in authentieke overlevering, en 
Allah weet het heter. 


Antwoord door shaykh Aboe Soefiyan Al-Soelami |Moge Allah hem 

accepteren] 





HUWIJJK/OVERSPEI7SCHEIDING 


Vraag 39: 

Wat zijn de rechten van een echtgenote over haar echtgenoot? 


Antwoord: 

Het huwelijkscontract tussen de echtgenoten behoort tot de grootste 
verbintenissen binnen de islamitische wetgeving. Allah |De Allerhoogste] 
noemde het "een stevig verbond" |A1-Nisa, 21] en zo is het overgeleverd door 
Boekhari en Moeslim van 'Oqbah Ibn Aamir [Moge Allah tevreden met hem 
zijn] dat de profeet (Vrede zij met hem] zei: "De voorwaarden die het meest 
het recht hebben om nagekomen te worden, zijn de voorwaarden waarmee 
geslachtsgemeenschap toegestaan zijn geworden" 


Zodoende heeft de zuivere Shariah voorwaarden neergelegd waar de 
echtgenoot zich aan moet houden met betrekking tot zijn echtgenote. Deze 
voorwaarde zijn onder te verdelen in tastbare voorwaarden zoals de 
bruidsschat die hij haai' moet betalen, het onderhoud en de kleding waarvan 
hij haar moet voorzien, en zo ook de woning die hij naar gelang zijn 
mogelijkheden moet verzorgen. Allah |De Allerhoogste] zegt: "Opdat de 
persoon met rijkdom zal geven vanuit zijn rijkdom, en voor wie het 
voorgeschreven is om weinig levensonderhoud te hebben om te geven van wat 
Allah hem gegeven heeft. Allah belast een ziel niet met meer dan wat het bezit. 
Allah zal na moeilijkheden, vergemakkelijking brengen." [Al-Talaq, 7] En zo 
valt onder de tastbare voorwaarden ook dat de echtgenoot zijn vrouw voorziet 
in haar "bed" (lichamelijke) behoeftes op een goede manier. 


Wat betreft de niet-tastbare voorwaarden, dan zijn dit bijvoorbeeld de zaken 
die vóór het huwelijk komen, zoals dat de vrouw degene ziet die haar een 
aanzoek komt doet, en dat haar mening of instemming gevraagd wordt. En zo 



ook wat komt na het huwelijk zoals het samenleven met haar op een goede 
manier, om haar te beschermen, haai' aandacht te geven, haar fouten te 
bedekken, haar te eren, en om rechtvaardig te zijn in de omgang tussen haar 
en tussen haai' zusters wanneer er sprake is vim een echtgenoot met meerdere 
echtgenotes. En zo ook dat hij haar niet tot last is, verlaat voor een periode, 
of slaat zonder een islamitische reden, en dat hij niet te ver gaat (in verlaten of 
slaan) wanneer er wel een islamitische reden is. 


Wat ook nog gezegd kan worden is dat Allah de rechten van de vrouw zelfs 
na de scheiding nog heeft beschermd, zo heeft Allah het verplicht gemaakt 
voor de man om zijn gescheiden vrouw tijdens de iddah te voorzien van 
levensonderhoud en woning. En deze rechten blijven van toepassing zelfs 
nadat de echtgenoot is gestorven, het recht van de vrouw op erfenis is 
bevestigd in de Qor'an, Allah |De Allerhoogste] zegt: "Voor hun (de vrouwen) 
is een kwart vim hetgeen wat je nalaat wanneer jullie geen kinderen hebben. 
Wanneer jullie wel kinderen hebben is een achtste deel van watje nalaat voor 
hun" [Al-Nisa, 12] 


Dit zijn samenvattend, de belangrijkste rechten die een vrouw heeft over haar 
echtgenoot. En het is noodzakelijk voor zowel de echtgenoot als de 
echtgenote, dat al-rifq (Zachtheid/verdraagzaamheid) alles mooier maakt, en 
wanneer het ontbreekt de mooiheid weg laat gaan. Imam Moeslim levert over 
van Aboe Hoeraira [Moge Allah tevreden met hem zijn] dat de profeet [Vrede 
zij met hem] zei: "Een gelovige man mag een gelovige vrouw niet haten, als hij 
ontevreden is met een van haar eigenschappen zal hij tevreden zijn met andere 
eigenschappen." Al-Nawawi [Moge Allah hem genadig zijn] zei als uitleg op 
deze overlevering: "Het is noodzakelijk om haar niet te haten, want wanneer 
hij een eigenschap vindt die hij haat, zal hij andere eigenschappen vinden wam' 
hij tevreden over is." En hij Allah wordt het succes gezocht. 


■Antwoord door shaykh Aboe Mohammed Al-Hashimi [Moge Allah hem 

beschermen] 
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Vraag 40 : 


Ik hoor mensen wel eens zeggen, dat wanneer een echtgenote geduld heeft 
met de tweede vrouw die haar man huwt, deze vrouw de beloning van een 
martelaar krijgt. Heeft deze uitspraak een oorsprong in de islam? 


Antwoord: 

Deze uitspraak heeft een oorsprong in de overlevering van Al-Bazzar 
waarover hij aangaf dat deze authentiek is. En de personen die dit hebben 
overgeleverd zijn betrouwbaar er is enkel een meningsverschil over 'Oebayd 
Ibn Sabaah (een van de overleveraars) 


Ibn Mas'oed [Moge Allah tevreden met hem zijn] leverde over dat de profeet 
[Vrede zij met hem] zei: "Allah heeft jaloezie voorgeschreven voor de 
vrouwen, wie van hun geduldig is hiermee, zal de beloning van een martelaar 
ontvangen." Deze overlevering, als deze authentiek is, geeft de grote 
beproeving aan waarmee een vrouw leeft, en dit geld voor zowel de eerste 
vrouw als de vierde. Wanneer een vrouw aldus geduldig is en de beloning 
afwacht, dan zal ze hiervoor groots beloond worden, en de beloning is naar 
gelang de grootte van de beproeving die iemand doorstaat. En Allah weet het 
beter. 


■Antwoord van shaykh Aboe Soeliyan Al-Soelami [Moge Allah hem 

accepteren] 
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Vraag 41 : 


Een niet eerder getrouwde vrouw, is getrouwd zonder toestemming van haar 
wali, wordt haar huwelijk gezien als ongeldig? 


Antwoord: 

De overgrote meerderheid van de geleerden zijn van mening dat een huwelijk 
zonder toestemming van de wali ongeldig is. En dit is de juiste mening. Aisha 
[Moge Allah tevreden met haai' zijn] levert over dat de profeet [Vrede zij met 
hem] heeft gezegd: "Wanneer een vrouw zichzelf uithuwelijkt zonder 
toestemming van haar wali, dan is haar huwelijk ongeldig, ongeldig, ongeldig! 
En de Soeliaan (moslimleider) is de wali voor degene die geen wali heeft." 
[Overgeleverd door Ahmed] 


En Ahoe Hoeraira [Moge Allah tevreden met hem zijn] levert over dat de 
profeet [Vrede zij met hem] zei: "Een vrouw kan niet een andere vrouw 
weggeven in huwelijk, en een vrouw kan niet zichzelf weggeven in huwelijk. 
Voorwaar; de ontucht pleegster is degene die zichzelf weggeeft in huwelijk." 
[Overgeleverd door Ihn Majah] 


Vanwege dit adviseren wij om deze zaak neer te leggen hij de islamitische 
rechter (of een geleerde) om te oordelen over deze personen. En hij Allah 
wordt het succes gezocht. 


Antwoord door Shaykh Ahoe Soefiyan Al-Soelami [Moge Allah hem 

accepteren] 




Vraag 42: 

Is het toegestaan voor een jonge vrouw om telefonisch te spreken met een 
jonge man zodat hij haar de religie kan leren? 


Antwoord: 

Het doel heiligt de middelen niet in de religie van Allah. Wanneer er een 
goed doel is, dan is het noodzakelijk dat de middelen om dit doel te bereiken 
ook goede middelen zijn. En het contact tussen jonge vrouwen en jonge 
mannen wat gaat via de telefoon of andere moderne manieren (zoals sociale 
media) is niet toegestaan, al zou dit zijn met als argument om samen de religie 
of de regelgevingen van de religie te leren. Dit omdat de slechte gevolgen die 
hieraan verbonden zijn talrijk zijn. 


Allah de Allerhoogste zei: "Nader ontucht niet." En Hij zei niet "bega geen 
ontucht" dit duidt erop dat al het gene wat kan leiden naar ontucht, zoals alleen 
zijn (met iemand van het andere geslacht) of het mixen met het andere 
geslacht, verboden is. En Majmoen Ibn Mahran [Moge Allah hem genadig 
zijn] zei: "Treed niet binnen hij een vrouw, al zou het zijn met als rede dat je 
haar het boek van Allah onderwijst" en Younnes Ibn Oebayda |Moge Allah 
hem genadig zijn] zei: "Laat niemand van jullie alleen zijn met een jonge vrouw 
om de Qor'an aan haar te onderwijzen" 


En er is hierin geen verschil tussen mondelinge spraak, of schrift, aangezien 
schrift dezelfde regelgevingen heeft als spraak, zoals is verduidelijkt door de 
geleerden. En Allah weet het beter. 


■Antwoord door shaykh Aboe Soefïyan Al-Soelami [Moge Allah hem 

accepteren] 
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Vraag 43: 

Er wordt gezegd dat de meest gehate toegestane daad voor Allah scheiden is, 
op hetzelfde moment lezen we overleveringen dat Hassan Ibn 'Ali [Moge 
Allah tevreden met hun zijn] veelvuldig scheidde, is de eerste uitspraak 
correct? 


Antwoord: 

De overgrote meerderheid van de geleerden keurt scheiding zonder goede 
reden of aanleiding af, sterker nog; het is overgeleverd dat imam Ahmed 
[Moge Allah hem genadig zijn] scheiden zonder goede reden haraam 
noemde. En shaykh Al-Islam Ibn Taymiyya [Moge Allah hem genadig zijn] 
zei: "Scheiding is in principe, iets wat gehaat wordt door Allah, en het is de 
meest gehate daad door Allah die toegestaan is, het is slechts toegestaan in 
gevallen van noodzaak net zoals andere verboden zaken toegestaan zijn tijdens 
noodzaak" 


Wat betreft hetgeen is overgeleverd over Hassan Ibn Ali [Moge Allah 
tevreden met hem zijn] dat hij iemand zou zijn die veelvuldig trouwde en 
scheidde, dan zijn dit overleveringen die niet authentiek zijn, de 
overleveringsketens zijn zwak en de teksten van de overleveringen zijn 
tegenstrijdig/vreemd, deze overleveringen gaan in tegen de voorschriften (met 
betrekking tot het huwelijk) die Allah |De Allerhoogste] en Zijn profeet 
[Vrede zij met hem] ons hebben gegeven, dat we vrouwen niet moeten 
scheiden al haten we (bepaalde eigenschappen van) hen. 


■Antwoord door shaykh Aboe Mohamed Al-Misri [Moge Allah hem 

genadig zijn] 
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Vraag 44: 


Een man zegt voor de grap tegen zijn vrouw 'Jij bent gescheiden" heeft de talaq 
[scheiding] dan ook daadwerkelijk plaatsgevonden? 


Antwoord: 

Hetgeen dat ik als de waarheid zie, is dat de talaq dan daadwerkelijk heeft 
plaatsgevonden en hij Allah wordt toevlucht gezocht. Scheiding behoort tot de 
zaken waarbij er geen grappen gemaakt kunnen worden. Er is overgeleverd 
door Aboe Dawoed, Al-Thirmidi en Ibn Maja, dat Aboe Hoeraira (Moge 
Allah tevreden met hem zijn] over levert van de profeet [Vrede zij met hem] 
dat hij zei: "3 zaken waarbij de serieuze spraak, serieus is, en waarbij de grap 
ook serieus is; Nikaah, Talaq en Al-Raj'a (trouwen, scheiden en terugnemen)" 


Al-Khattabi zei in Ma'aliem al-Soenan: "De overgrote meerderheid van de 
geleerden zijn het erover eens dat het uitspreken van de talaq, door iemand 
die volwassen is en hij zijn verstand is, gezien wordt als een werkelijke talaq, 
en het baat diegene niet om achteraf te zeggen dat hij slechts aan het spelen 
of grappen was, of dat hij niet de intentie van talaq had." 


En enkele geleerden gebruiken hiervoor ook als bewijs de woorden van Allah 
"Als jullie de vrouw scheiding geven, neem haar dan in redelijkheid terug of 
laat haar in redelijkheid gaan... en neem de tekenen/regelgevingen van Allah 
niet als iets om de spot mee te drijven.." [Al-Baqarah, 231] 


En hij Allah wordt toevlucht gezocht. 


■Antwoord door shaykh Aboe Soefiyan Al-Soelami [Moge Allah hem 

accepteren] 
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OVERIGE 


Vraag 4 5 : 

Is het toegestaan om zonder specifieke rede te spreken in een andere taal dan 
het Arabisch? 


Antwoord: 

Het is als basisprincipe, toegestaan om elke taal van de talen te spreken. 
Echter is het wel afgeraden wanneer je tegen Arabieren spreekt, en je bevindt 
je in een gebied van de Arabieren, om dan onnodig te spreken in een andere 
taal dan Arabisch. 


Atta Ibn Yassar |Moge Allah hem genadig zijn] levert over dat Omar Ibn 
Khattab [Moge Allah tevreden met hem zijn] zei: "Wees gewaarschuwd voor 
het gepraat (met de taal) van de nietArabieren" en in een andere overlevering: 
"Leer de talen van de nietArabieren niet." 


En om deze reden hebben veel geleerden zoals AlAsma'ie [Moge Allah hem 
genadig zijn] het spreken met de taal van de niet Arabieren geschaard onder 
het overnemen van slechte eigenschappen. En Shaykh Al-Islam Ibn Taymiyya 
[Moge Allah hem genadig zijn] beschreef het zelfs als imitatie van de 
ongelovigen, en bij Allah wordt hulp gezocht. 


Antwoord door shaykh Aboe Soeliyan Al-Soelami |Moge Allah hem 

accepteren] 




Vraag 46 : 


Is het toegestaan om te liegen tegen de ongelovigen en bijvoorbeeld te zeggen 
dat ik kinderen heb, terwijl ik geen kinderen heb? 


Antwoord: 

Liegen is verboden in de religie van Allah de Allerhoogste, zowel tegen de 
moslims als tegen de ongelovigen, behalve in een situatie van oorlog. Het is 
wel toegestaan tijdens oorlog zoals is overgeleverd door Oem Kaltoem [Moge 
Allah tevreden met haar zijn] dat ze zei "Ik heb de profeet [Vrede zij met hem] 
geen toestemming horen geven (om leugens te vertellen) behalve in drie 
zeiken; tijdens oorlog, om voor verzoening te zorgen tussen mensen, en de 
spraak van een man tegen zijn echtgenote of van een vrouw tegen haar 
echtgenoot." Zoals Is overgeleverd door Moeslim. En het succes wordt 
gezocht bij Allah 


■Antwoord door shaykh Aboe Soefiyan Al-Soelami [Moge Allah hem 

accepteren] 


Vraag 47: 

Is het verplicht om het hoofd te bedekken bij het betreden van het toilet? 


Antwoord: 

Er is geen probleem of zonde in het betreden van het toilet/de badkamer met 
een onbedekt hoofd. Er is geen authentieke overlevering die erop wijst dat het 
verplicht of aanbevolen is om het hoofd te bedekken bij het doen van de 
behoefte. Echter hadden enkele geleerden deze mening vanwege een 
overlevering die zwak is verklaard door de meerderheid van de Hadith- 
geleerden; namelijk de overlevering waarin wordt vermeld dat de profeet 
[Vrede zij met hem] wanneer hij het toilet betrad of wanneer hij tot zijn 
echtgenote kwam zijn hoofd bedekte. Echter zit er in de overleveringsketen 
(van deze berichtgeving) een persoon die bekend staat om liegen, we kunnen 
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deze zwakke overlevering dus niet als bewijs gebruiken om te zeggen dat het 
aanbevolen is. 


Het is echter wel authentiek overgeleverd over Aboe Bakr Al-Siddieq [Moge 
Allah tevreden met hem zijn] door bijvoorbeeld Ibn Abie Shayba [Moge Allah 
hem genadig zijn] dat hij zei: "O moslims, heb schaamte tegenover jullie Heer 
[Verheven is Hij], bij Degene in Wiens Hand mijn ziel is, wanneer ik het toilet 
betreed bedek ik mijn hoofd uit schaamte voor mijn Heer" 


Aldus zeggen we dat er niks mis is, wanneer iemand zijn hoofd bedekt, in 
opvolging van Aboe Bakr [Moge Allah tevreden met hem zijn]. Echter, om te 
zeggen dat het een verplichte of aanbevolen zaak is, dan is het noodzakelijk 
dat er een authentieke overlevering is van de profeet [Vrede zij met hem] 
waaruit blijkt uit zijn woorden of daden dat het een voorgeschreven zaak is, 
echter zijn alle overleveringen hierover niet authentieke, zoals we al hebben 
benoemd, en Allah weet het beter. 


■Antwoord door shaykh Aboe Mohamed Al-Misri [Moge Allah hem 

genadig zijn] 


Vraag 48 : 

Een vrouw heeft 5 maanden geleden een telefoon gevonden op een 
publieke/openbare locatie, op dat moment ging ze op zoek naar de eigenaar 
maar vond deze niet. Ze gaat nog steeds regelmatig naar deze locatie op zoek 
naar de eigenaar maar heeft deze niet kunnen vinden. Wat is de plicht die nu 
op haai' rust? 


Antwoord: 

Deze telefoon wordt gezien als Al-luqtah [Gevonden/verloren voorwerp] en 
de periode waarin de eigenaar vim een gevonden voorwerp moet worden 
gezocht is een jaar, zoals benoemd is door de profeet [Vrede zij met hem] 
"Maak het een jaar huig bekend". En dit is een zaak waar overeenstemming 




over is onder de geleerden. Ibn Qoedamah [Moge Allah hem genadig zijn] 
zei: "Ik ben niet op de hoogte van een meningsverschil hierover." 


Vanwege dit zeggen we dus dat de plicht op haar is om de eigenaar van het 
gevonden voorwerp; de telefoon te blijven zoeken totdat de periode van een 
jaar is verstreken. Mocht de eigenaar na een jaar van bekendmaking niet 
gevonden zijn, dan is het toegestaan om hier mee te doen watje wilt en deze 
bijvoorbeeld te gebruiken of te verkopen. 


En het bekendmaken van een gevonden voorwerp is bijvoorbeeld 
doormiddel van het op de hoogte brengen van de winkels en panden in de 
huurt van waar het voorwerp is gevonden (zodat zij de eigenaar kunnen helpen 
mocht deze hij hun langs komen) of bijvoorbeeld doormiddel van het 
ophangen van een blaadje nabij de locatie waai' het is gevonden, waarop staat 
dat er een telefoon gevonden is. 


En in deze situatie is het ook toegestaan om de telefoon te openen, en 
wanneer deze een wachtwoord heeft eventueel met behulp vim een telefoon 
winkel, zodat er gebeld kan worden naar de nummers die in de telefoon te 
vinden zijn om zo de eigenaar te achterhalen. En Allah weet het heter. 


■Antwoord door shaykh Aboe Mohamed Al-Misri [Moge Allah hem 

genadig zijn] 


Vraag 49: 

Waarom heeft Asma Bint Abie Bakr [Moge Allah tevreden met haar zijn] de 
bijnaam Dhat Al-Nitaqayn (de persoon met de twee riemen) gekregen? 




Antwoord: 


Asma, is de dochter van Abie Bakr Al-Saddieq, moge Allah tevreden met haar 
en met haar vader zijn. De vrouw die godvrezend was, Allah veelvuldig 
aanbad, hijra heeft gedaan, een Moejahida was, ze was een persoon van 
kennis, ze verkondigde de waarheid openlijk, ze was een persoon van goede 
religie en goede afkomst. 


Ze is de dochter van (Abie Bakr) Al-Saddieq, en de zus van de moeder van 
de gelovigen Aisha, en de moeder van de Khalifa Abdoellah Ihn Zubair. Ze 
heeft hijrah gedaan terwijl ze zwanger was van haar zoon Abdoellah. Ze heeft 
de slag van Yarmoek meegemaakt, samen met haar echtgenoot Zubair Ihn 
Awwaam! Ze heeft meerdere Ahadith overgeleverd. I laar bijnaam was Dhat 
Al-Nitaqayn, dit omdat zij twee riemen om haar lichaam hond waarmee ze 
voedsel en drinken vervoerde voor de profeet [Vrede zij met hem] tijdens zijn 
hijrah. 


Al-Boekhari levert over van Asma [Moge Allah tevreden met haar zijn] dat ze 
zei: "Ik maakte het voedsel klaar voor de profeet [Vrede zij met hem] in het 
huis van Aboe Bakr, op het moment dat hij hijrah wou doen naar Madinah, 
echter vond ik niks om het voedselpakket en de waterfles mee te nemen en 
zei tegen mijn vader; ik heb niks waarmee ik dit kan vasthinden behalve mijn 
riem. Waarop hij me gebood om het te hinden met mijn riem. Ik heb dit 
aldus gedaan, vervolgens werd ik Dhat Al-Nitaqayn |De vrouw met de twee 
riemen] genoemd" 


Moge Allah tevreden met haar zijn! En moge Allah tevreden met haar vader 
zijn! En moge Allah haar belonen met het goede! 


■Antwoord door Shaykh Aboe Hafs Al-Shaami (Moge Allah gem genadig 

zijn] 
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Vraag 50: 

Is het toegestaan om fruit te eten van een boom, zonder toestemming van de 
eigenaar van de boom? 


Antwoord: 

Imam Aboe Dawoed, Al-Thirmidhi en anderen leveren over van 'Amr Ibn 
Shoe'ayb dat de profeet [Vrede zij met hem] werd gevraagd over (het eten va 
de vruchten die hangen aan een boom waarop hij heeft gezegd: "Wie ervan 
eet omdat hij honger heeft, zonder er iets van mee te nemen, begaat geen 
fout, wie echter meeneemt moet het vergelijkbare terugbetalen/geven en 
bestraffing krijgen." En de uitspraak van de profeet [vrede zij met hem] 
"zonder er iets van mee te nemen" betekend dus dat er niks meegenomen 
mag worden van de vruchten; ook niet (enkele) in je kleding/zakken. 


In de Hadith is bewijs dat er gegeten mag worden van de vruchten die 
hangen aan een boom, in zowel nood als buiten noodt, met als voorwaarde 
dat er niks meegenomen mag worden, en dit is de bekende mening vim 
imam Ahrned |Moge Allah hem genadig zijn. Imam al-Thirmidhi [Moge 
Allah hem genadig zijn] leverde deze Hadith over onder het hoofdstuk "wat 
er is overgeleverd over de toestemming om te eten van fruitbomen waar je 
langst passeert" en Allah de Allerhoogste weet het beter. 


Antwoord door shaykh Aboe Hafs Al-Shaami [Moge Allah hem genadig 

zijn] 




NAWOORD 


Tot slot willen wij Allah bedanken dat Hij ons in staat 
heeft gesteld om dit werk te vertalen en te bundelen, 
wij vragen Allah om ons, onze familieleden en alle 
moslims te zegenen en te beschermen, moge Allah dit 
werk mee laten tellen op onze weegschaal van goede 
daden en moge Allah het van nut laten zijn voor de 

moslims. 


Vergeet ons niet in jullie smeekbeden. 



TALABAL-ILM 



